FUJSfILM 

DIGITAL CAMERA 

FINEPIX JZ 200シリーズ 
FINEPIX JZ100 シリーズ 


使用説明書/ソフトウエア取扱ガイド 

このたびは、興社製品をお買い上げいたださ、ありがとラ 
ございまず。 


この説明書には、フジフイルムデジタ 
ルカ ラフアインピックス J 之2曰〇シ 
U —ズ、 」 Z 1 日〇シ I 」ーズおよび付属 
のソフトウェアの使いちびまとめられ 
ています。 

内容をご理解の上、正しくご使用く 
ださし、。 



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/personal/aiaitalcamera/index.htrnl 
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はじめに 


撮影の準備 


碁本的な撮影と再生 


モードを切り換えて撮影ずる 


いろいろな撮影と再生 


動画の撮影と再生 


画像をテレビで見る 


画像をパソコンに転送する 


画像をプ U ントずる 


メニューを使いこなす 


カメラで使えるアクセサリー 


困ったとさは 


便利に使いこなす 
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L 便利なボタン 
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I 再生モードで電源オン 

■►電源オフ時に 因 （再生）ボタン 
を長押しずる。 



再生モードでカメラの電源が 
オンにな0ます。 

■ マナーモード 

今 DISP / BACK ボタンを 
長押しする。 




樓) 


フラッシュが発光禁止となり、操作音や再 
生音などちオフになります。 


■再生中にすばや<撮影 

今再生中にシャッターボタンを半 
押しする。 


パ"/と撮る 



撮影 モードになり、 撮影 可能と 
なります。 


CD 



I 画像を消去ずる 

吟面 （▲) ボタンを押 
す。 



画像を消去する方法を選べます。 
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はじめに 

カメラをおないになる前に 


次の手順にしたがって 
準備してぐださい 


箱の中の付属品が 
ずべてそろっているかを 
確認してください（ち記)。 


み 


カメラをま全に使用されるために、 
「お取り扱いにごま意ください」 
(11108) をお読みください。 
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■付属品一覧 
• 充電式バッテリー 
NP-4 已 A または 
NP-4 已 B (1 個） 

• バッテリーチャージヤー 
BC-4 己 B (1 式） 


• 専用 USB ヶーブル 
(1 本） 

• CD-ROM (1 枚） 


• ストラップ （1 本) 
• 使用説明書一式 
• 保証書 （1 部） 

































r 本書について 

この使用説明書の L ゴ下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよ5になつ 
ていまず。 

II niM P ►—單■巨 I 


カメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを知りたいとさに参照してください。 
目次を見ると、使用説明書全体の琉れびつかめます。 



カメラの動作びおかしいとを、思い通りの写真び撮れないとさなどの原因と対処法を紹介して 
います。 


I 警告表示 edU^ ■踊■。只 I 

画面に表おされる警告の意味と原因を紹れしていまず。 


各撮影モ ー ； 

撮影モードや機能ごとに使巧でをるメニューなどをまとめて記載しています。 




巧語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。索弓 I は五十音順になっていまず。 


本書で使われている記号について 

の：カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただをたいことを記載しています。 
み：カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載していまず。 

围：参照ページを記載しています。 


画面のイラストについて 

本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。 

■♦使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモ U - 力ード、 SDXC ；>< fU - A - 
ドをお使いになれます。本書では、これらのカードを「；><モ|」ーカード」と表記します。 
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便利なボタン. 


バッテ U —を充電ずる . 

バッテリーとメモ U —カードを入れる 
使巧可能なメモ U —カード.... 

電源をオンにする/オフにずる 
初期設定を行ラ . 


シーンに適したモードで撮影する . 27 

撮影モードを設定する . 27 

撮影モードー覧 . 28 


画度！（シーンぴったりナビ）で撮影する ..... 23 
撮影した画像を見る . 26 


はじめに 4 


撮影の準備 


薑本的な撮影と再生 吕3 


モードを切りおえて撮該ずる 吕フ 


カメラをお使いになる前に . 4 

本書について . 己 

各部の名称 . 10 

液晶 モニターの 表示 . 12 
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6 はじめに 


1コマ再生する . 

★ お気に入りを設定する . 

再生 ズーム . 

マルチ巧生ずる . 

励画像を消去する . 

1コマ消去 . 

複数指定消去 . 

全コマ消去 . 

囚 ピクチャーサーチ . 

囚フォトブックアシスト. . 

フォトブックを作成する . 

作成したフォトプックを見る . 

作成したフォトブックを編集/削除する 


AF/AE □ック撮影. 

因画像の明るさを変える（露出補正) 

A 近距離撮影（マクロ) . 

ちフラッシュ撮影 （ i フラッシュ）…… 

〇セルフタイマー撮影 . 

四顔キレイナビを使った撮影 . 


いろいろな撮影 29 


いろいろな再生 36 
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1動画の撮農と再生 

441 
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47 
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. 47 

1画像をパソコンに転送する 

481 


パソコンと接続する . 48 

Windows にソフトウェア 「 My 円 nePix 


Studio 」 をインス!ルする . 48 
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力 ラとパソコンを接続する . 已4 



—を使いこなす 


撮影の設定を変える一撮影メニュ ー 

撮影 ニューの使い方 . 

撮影 ニューー覧 . 

回撮影モード . 

画 感胃 . 


回画像サイズ. 


62 


62 

62 
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メモリーカードの標準撮影枚数/記録時間 
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各撮影モードで使用でをる機能について…10日 


はじめに 日 











r 各部のち称 

’使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 




《本書では、説明に支障のない範囲でイラストを簡略化しています。 
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各部の名称 


11 シャッターボタン . 


.2 已 

iH ストラップ取り付け部 ........ 

. 4 

■1 ON/OFF (電源）ボタン . 


.21 

10® (動画撮影）ボタン.…… 

. 44 

II フラッシュ . 


.32 

QDISP 读示） /BACK 涙る） 

ボタン....13、22 

U わルフタイマ-ランプ . 


.34 

■お7ナ-モ-卜’退巧し） 

. 3 

H スピーカー . 


.46 

[□バ、ソテ U - カバ- . 

. 16 

D レンズ/レンズカバー . 

. 2し 

24 

[gus 日マルチコネクター ...... 

...... 47、已4、己7 

H マィク . 


.4 已 

脚用ねじ巧 


H 液晶 モータ- ( LCD ). 


.12 

B ] メモリーカードス□ット.… 

. 17 

■ilW f にちズーム）ボタン . 

. 24、 

37 

1□バッテ1」一挿入部 . 

. 16 

ETilT (單茂ズーム）ボタン . 

. 24、 

37 

El バッテリー取り外しつまみ 

. 16 

m 囚（再生）ボタン . 

. 2白、 

36 
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11撮影モード . 

. 27 

iH ホワイトバランス . 

. 64 

D 顔キレイナビ . 

. 3巳 

10バッテ U —残量表示 . 

. 13 

B 製 . 

. 白巳 

10プレ防止モード . 

. 79 

M マナーモード . 

. 3、7巳 

IH 露出補正 . 

. 30 

D 曰付書き込み . 

. 81 

ig シャッタ—スピード . 絞り値 


Q 動画モード . 

. 4己 

E1 曰付-時刻 . 

. 22 

D 撮影巧能枚数 . 

. 100 

旺!手ブレ藝告 . 

33、92 

E 感胃 . 

. 白3 

[ Oaf フレーム . 

. 29 

M 画像サイズ-画質モード . 

. 63、64 

El セルフタイマー . 

. 34 

EIaf 藝告 . 

. 2已、92 

E1 マク〇 (近距離) . 

. 31 

m 円 NEPIX カラー . 

. 64 

H フラッシュ . 

. 32 
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各部の名称 


液晶モニターの表巧 

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報び表示されます。 


奪 

•を 


rL 


去 

‘3 ち化の 

J—rrr 
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各部の名称 


■再生時 



BI 再生モード . 36 

D 顔キレイナビ . 35 

KI 赤目補正 . 71、79 

D マナーモード . 75 

D プレゼント . 36 

B1〕7N0. 77 

D ァッフ n- ド先設定 . 70 

H フォトブックアシスト . 42 

D お気に入り . 36 

のプI」ント予約 . 白日 

EQ プ n テクト . 72 


■バッテリー残量 


表示 

意味 

(白 点灯） 

バッテリーの残量は十分にあります。 

EB (白 点灯） 

バッテリーの残量は約半分];1下です。 

亡3 (ホ点な） 

バッテリーの残量び不足しています。でさるだけ早く充電してください。 

亡 ZI (ホ点滅） 

バッテ U —残量びありません。カメラの電源をオフにして、バッテ U —を充電してください。 


■ 液晶 モニターの 表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示び切り換わります。 
•撮影時： r 情報表おあり」、「情報表示なし」、 r ベストフレー S ング」 

•再を時： r 情報表おあり」、「情報表示なし」、「★お気に入り」（围3巨） 
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撮影の準備 


[バッテリーを巧電ずる 

ご購入時にはバッテ I 」一は充電されていません。カメラをお使いになる前に付属の 
—バッテ U —チャージヤーでバッテ U —を充電して < ださし、。 


-お客様びお使いのバッテリーは NP -45 A または NP -45 B です。 
-充電時間については、围10已をご確認ください。 


D バッテリーをバッテ U ー チャー 
ジャーに取り付けまず。 

通⑦©表示に従って、下因の方向で 
正しくセツトしてください。 

充電式バッテリー 


バッテリー 
チヤージャー 


指標（失印) 



@@<3表术 



□ 電源プラグをコンセントに差し込み 
ます。 

充電ランプび点なして、充電を開始 
します。 


>♦巧電ランプの表示 

充電ランプの表おにより、バッテ U —の状態 
を確認でをます。 

巧電 

ランプ 

バッテリー 
のが態 

巧処 

消な 

バッテ U - 
未装着 

充電するバッテリー 
を装着して<ださい 

点な 

縮） 

フル充電 
(充電終了） 

バッテ U — をバッテ 

U —チャージャーか5 
取りがして<ださい 

点な 

横） 

充電中 

— 

点滅 

横） 

バッテ U - 
異常 

電源プラグをコンセ 
ントから扳き、バッ 
テリーをバッテリー 
チャージャーから取 
りがして<ださい 
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バッテ u —を充電する 


0充電が終了ずると、充電ランプは緑 
が点灯しまず。 

の同栖されているバッテ U —チャージャー 
は電源電圧 （ 1 00-240 V ) 電源周波 
(已 0/60 HZ ) の地域で使巧でをます。ただ 
し、地域により電源コンセント形状び異な 
りますので必要に応じ、あらかじめ最適な 
変換プラグアダプターの安全性をお確かめ 
の上ご用意<ださい。詳し<は旅行代理店 
などにご相談 < ださい。 

の工場出荷時にバッテリーはフル充電されてい 
ません。お使いになる前に必ずを電して<だ 
さい。 

のバッテ U —にラベルなどをはらないでくださ 
し、力><ラから取り出せなくなることびあり 
ます。 

のバッテ U - の端子同±を接軸（ショート） 
させないで<ださい。発熱して危険です。 

のバッテ U —についてのご注意は「お取り振い 
にご注意くださしり(國1日 8) を参照してくださ 
い。 

の必ず専巧の巧電式ノ くッテ U —をお使い< だ 
さい。弊社専巧品し乂列の充電式バッテ U — 
をお使いになると故障の原因になることび 
あります。 


①外装ラベルを破ったり、はびしたりしない 
で < ださい。 

①バッテリーは使わなくてちみしずつ放電し ■ 
ています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には 、I 
バッテリーを充電してください。 

①使巧でをる時間び著しく短くなったときは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテリー 
をお買いホめ <ださい。 

①バッテ U —チャージャーを使巧しないとき 
は、コンセントから電源プラグを撤いてく 
ださい。 

①充電前に、バッテ U —の端テの汚れを乾い 
たをれいな巧などで拭いてください。端子 
び巧れていると、充電でをないことびあり 
ます。 

①低温時は充電時間び長くなることびあります。 
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L バッテリーとメモリーカードを入れる 


バッテ IJ 一を充電したら、カメラにバッテリーとメモリーカードを入れます。 




バッテリーを入れます。 


金色の端子を下にして、カメラのバッテ 
U —取 0 外しつまみ（オレンジ色）にバッ 
テ U —のバッテリー指標（オレンジ色）を 
合わせます。 

バッテ U —取りがしつまみをバッテ U —で 
巧すよラにして、バッテ U - を入れます。 
バッテ U —を入れるとさは、バッテ U —び 
バッテ U —取 0 がしつまみ（オレンジ色） 
で固定されていることを確認してくださ 
し、バッテ U —び正しく固定されてし、ない 
と、カメラの電源びオンにならなかったり、 
使巧中に電源びオフになってしまラことび 


バッテリー指標 



バッテリー取りがしつまみ 



あります。 


16 撮影の準備 






















バッテリーとメモ u —力ードを入れる 


のバッテリーカバーが閉ま日ないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入ち向を確認してくだ 
さい。 

のカメラの電源びオンになっているとをは、バッテ U —カバーを開けないで<ださい。画像ファ 
イルや六モ1」ーカードび壊れることびあります。 

のバッテ U -力 J く一に無理な力を加えないでください。 

のバッテ U —の向きを間違えると、力六ラび破損するおそれびあります。正しい向さで挿入して 
<ださい。 





のメモ U —カードの向をび正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力 
を加えた D しないで< ださい。 
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パッテリーとメモリーカードを入れる 



** バッテリー/メモリーカードを取り出すときは 

カメラの電源をオフにしてからバッテ U —カバーを開けます。 


バッテリーを取り出す 

バッテ U —取り列しつまみを指で動かして 
□ック をがしてください。 



メモリーカードを取り出す 

；^モ U —力ードを指で 
巧し込み、ゆっくり指 
を戻ずと、□ックびが 
れて取り出せまず。 


のメモリーカードを取り出すとさに、押し込 
んだ指を急に放すと、六モリーカードび龍 
び出すことびあります。指は静かに放して 
<ださい。 
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撮影の準備 

















バッテリーとメモ u —力ードを入れる 


巧用可能なメモリーカード 


-このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD / SDHC/SDXC メモ U — 力ード 
の使巧をおすすめします。 

• HD 動画を撮影するときは、 CLASS® 政上のメモ U —力ードをご使用ください。 

• 今後の対応メモリーカードについては、富±フイルムのホームページに掲載してい 



まず。詳しく (3 ； http://fuj げ ilm.Jp/suppo け/ di 旨 italcamera/compatibility/index.html 
を参照してください。その他のメモ I 」ーカードについては、動作保証しておりませ 
ん。また、 xD - ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。 


のメモリーカードの フォー マット中や、データの記録/消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メ 
モリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。 

の SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ードを力六ラで記録、消去す 
るとをは、書き込み禁止スイッチの□ックを解除してくださ 
し、。書き込み禁止スイッチを L 曰 CK 側へスライドさせると、 

画像の記録や消去、カードのフォーマットびでをなくなりま 

す。 書を込み禁止スイッチ 



の未使巧の SD / SDHC/SDXC ；<モリーカードや、パソコンやその他の機器で使用した SD / 
SDHC/SDXC メモリーカードは、必ずカメラでフォーマット（围 76) してからご使巧ください。 
のメモ IJ ーカードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届か 
ない場所に保管してください。万が一、乳幼児び飮み込んだ場合は、ただちに医師とネ目談して 
<ださい。 

のが形寸法び SD ；)< fU —カード規格から列れている miniSD アダプターや microSD アダプター 
を使ラと、まれに抜けなくなることびあります。その場合、無理に损こラとすると故障につな 
びりますので、富±フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 
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バッテリーとメモリーカードを入れる 


①六モ1」ーカードにラベルなどをはらないで<ださい。はがれたラベルび、カメラの誤動作の原 
因になることびあります。 

① SD メモ U —力ードの種類によっては、動画の記録び中断されることびあります。 

①カメラでメモ U —カードをフオーマットすると、画像を保存するフオルダび作られます。この 
フオルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器 
で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないで<ださい。メモ I 」ーカード内の画像 
の削除は、必ずカメラで巧ってください。画像の編集や名前変更をするとをは、カメラの才 U 
ジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や 
名前変更をして < ださい。 
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I 電源をオンにずる/オフにする 


ON/OFF (電源）ボタンを押すと、電源 
びオンになります。もラー度押すと、 
電源びオフになりまず。 




♦撮影中に因（再生）ボタンを巧すと、再生モードになりまず。 

み 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮該モードになります。 

み 一定時間カメラを操作しないと、自動的に力^ラの電源びオフになります。セットアップ 
ニューの固自動電源 OFF (围 78) では、自動的に電源びオフになるまでの時間を設定できます。 

の ON / OFF 情臧ボタンを押すと、レンズ部び繰り出します。誤作動や故障の原因になりますので、 
レンズ部を手で押さえないよラにして<ださい。 

のレンズに指紋び付かないよラにご注意ください。撮該画像の画質低下の原因になります。 
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! 初期設定を巧う 


ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語や日時などは設定されていま 
せん。次の手順で使用する言語や曰時などの初期設定を行います。 

み言語や日時の設定をやり直したい場合は、「セットアップ六ニユーの使いち」（围 74) で、回日 
時設定または函言語/ LANG . を選んだあとに、 L 以下の手順で再設定でさます。 


II 電源をオンにしまず。 

言語設定画面び表示されます。 


0 MENU / OK ボタンを押しまず。 

設定び終了して、撮影を開始でをます。 


0使用する言語を選び、 MENU / OK ボタン 
を押します。 

言語び設定され、日時設定画面び表示 
されます。 


0年月日の並び順 
を設定しまず。 

▲ ▼で年月曰の 
並び順を選びま 
す。 




みバツテ U —を取り列してしばらく保管する 
と、設定した内容びク U アされる場合びあ 
ります。その場合は、初期設定の設定画面 
び表示されますので、再設定してください。 


■♦設定のスキップ 

DISP / BACK ボタンを巧して、設定をスキップ 
でをます。スキップした設定は、次にカメ 
ラを起動したとさに、再度、設定画面び表 
示されます。 


□年、月、日、時、 
分を設定しまず。 





◄ ►で設定する項目（年、月、曰、 
時、分）を選び、▲▼で設定する数 
字を選びます。 
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基本的な撮該と再を 

1 L 高を（シーンぴつた D ナビ）で撮該する 


ここでは、品晶撮影の基本的な流れを説明します。被写体にカメラを向けるだけで、 
カメラび自動的にシーンを認識して最適な設定にしまず。 


0 ON/OFF (電源）ボタンを巧して、カメ 
ラの電源をオンにしまず。 

届を撮影画面び表示されます。 




••[ぶについて 

カメラび最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けることを表すアイコンです。 



シーンアイコン 

カメラび最適なシーンを旨忍識すると、画面にシーンアイコンび表示されます。 


• 〇 :人物 • ® :夜景 •巧：夜景&人物 

• 〇 :風景 .© :マクロ • @ :逆光&人物 

み シーンを認識しなかった場合は、 © AUTO で撮慕されます。 
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运を（シーンぴったりナビ）で撮影する 


0カメラを構えまず。 



gl ズームボタンを押して、構図を決めまず。 



到 
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窗度](シーンぴったりナビ）で撮影する 


□ シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。 

• ピントが合ったとさ 

ピピッと音び鳴ります。 

• ピントが合わないとを 

赤色の AF フレームと* AF び液晶モニターに表示されます。構図を変えるか、 
AF/AE □ックを使ってください（國2目)。 

♦ シャッターボタンを半巧しすると、レンズ節作音び発生します。 

0シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みまず 
(全押ししまず)。 

写真び撮影されます。 


** シャッターボタンの半巧しとを押しについて 

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを 
半押しする」といいます。半巧しすると、ピントと明るさびままります。 

指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真を撮影でさます。シャッターボタンを 
巧すときは、力ラび動いて手プレび起さないよラに、静かに押し込んでください。 




♦暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたときに、フラッシュび発光することびありまず。 
フラッシュび発光しないよラにフラッシュの設定を蜜要で去ます（围32)。 

の扁窗（シーンぴったりナビ）で撮影するとをは、常にピント合わせを続けるためレンズの駆動 
音びします。また、バッテリーの消耗び早くなりますので、残量にご注意ください（围13)。 
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II 撮影した画像を見る 

撮影した写真は、ミ夜晶モニターで再生でさまず。大切な写真を撮る前には、試し撮0 
をして、確認しましよラ。 

II 因（再生）ボタンを押します。 

最後に撮影した画像びあ晶モニターいっぱいに 
表示されます。 


0イまたは ► を押して、見たい画像を選びます。 
◄:前の画像び表示されます。 

► :次の画像び表示されます。 

♦シャッターボタンを半巧しすると、撮影画面に戻り 
ます。 
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モードを切り換えて撮該する 

I シーンに適したモードで撮誇する 

撮該モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行 5 ことびできます。 


撮誇モードを設定ずる 

Q MENU / OK ボタンを巧します。 

撮影メニューび表示されまず。 



0因撮該モードを選んで、►を巧しまず。 

撮影モードの選が画面び表示されます。 


El 撮彰モードを選んで、 MENU /0 K ボタンを巧します。 
撮影モードび設定され、撮霞メニューに戻りまず。 



Q DISP / BACK ボタンを巧します。 

撮影画面に戻 0 ます。 
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シーンに適したモードで撮影する 

撮影モードー真 



機能 

扇画シーンぴったりナビ 

被写体に力ラを向けるだけで、カメラび自動で撮影シーンを認識し、 
最適な設定にします（國23)。 

〇 AUTO 

カメラまかせの簡単操作でをれいな写真を撮影でをます。ほとんどの 
状況に適しています。 

P プ□グラム 

露出補正、ホワイトバランス、 AF モードなどの撮影機能を、自由に設 
定でをます。 

ゅそ高感度吕枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。 

〇ナチュラルフオト 

暗し谓面でを、目で見たままの雰囲気を活かした自がな写真を撮影します。 

♦ 人物 

人物の撮影に適していまず。 


昼間の風景撮影に適しています。 

みスポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮青ミに適しています。 

が夜景に脚） 

ス□ーシャッターでの夜景撮 f ミに適しています。 

雖巧乂 

ス□-シャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。 

S 夕焼け 

夕焼けをホく鮮やかに撮影します。 

ぶスノー 

白<輝く雪景色での撮影に適しています。 

进ビーチ 

日差しの強い浜辺での撮影に適しています。 

Y パーティー 

室内での結婚式や f ーティーの撮影で使用します。 

ホ巧の接写 

花に近づいて撮影するとをに使用します。 

で字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するとをに使巧します。 
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いろいろな撮該 

Laf/ae □ック撮誇 


静止画撮霞時にシャッターボタンを半巧しし続けて、ピントを固定することを 「AF 
□ック」、明るさをみめて固定ずることを 「AE □ック」といいまず。被写体を画面の 
中央 L ツ外に配置して撮彰したいとさに便利です。 


〇 [ 占 ] を被写体に合わ0半押ししたまま構図を0を巧しして撮彰しま 



* ♦才ートフオーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフ オー カス機構を搭載していますび、次のよラな被写体や条件の場合、 
ピントび合いにくいことびあります。このようなときは、 AF/AE □ック機能をお使いください。 

-鏡や車のボディなど光おのあるちの 
-高速で移動する被写体 
-ガラス越しの被写体 

-髮の毛や毛皮などの暗い色で、光をお射せずに吸収するちの 
. 煙やがなどの実体のないちの 

-背景との明暗差びがないちの（背景と同色の服を着ている人物など） 

- AF フレーム内にコントラスト差が大さいをのびあ0、その前か後ろに被写体びある攝合（コントラストの強 
い背景の前の被写体など） 
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I 囚画像の明るさををえる（露出補正) 

画イ象の明るさを調整でさます。被写体び明るずざたり、暗すざたり、被写体と背景の 
コントラスト（明暗の差）び大きい場合に使います。 


▲ (因露出補正）ボタンを押します。 


▲ または ▼ ボタンで露出を補正し、 MENU / OK ボタンを押します。 




+補正 

(暗い画像を明る < しまず) 


一補正 

(明るい画像を暗 < します) 


み露出補正を± 0政がに設定すると、液晶モニターに因び表示されまず。 

♦設定した露出補正値は、力;^ラの電源をオフにした後ち保持されます。露出補正を解除するには、 
± 0に設定してください。 

み露出を捕正して撮影ずるとをは、フラッシュを発光禁止にしてください。 

み露出補正は撮影モードび P プ□グラムの場合のみ使巧でをまず。 
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が巧距離撮該（マクロ） 


被写体に近づいて大きく撮霞したいときに使しほす。 
■4 (出マクロ）ボタンを巧します。 






マクロ 

説明 

A マクロ 

マク□を曰 N にしまず。 

OFF 

マク□を曰 FF に（解除）します。 


♦近距離撮該中にズームボタンを使うと、構図を調整できます（围24)。 
みマク□撮該時は手ブレしやすいので、兰脚の使巧をおすすめします。 

みマク□撮該時には、ピントは中央付近に固定されます。 
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lii フラッシュ撮影りフラッシュ) 

夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使いくださし、。 
► (4 フラッシュ）ボタンを巧します。 



フラッシュ 

峽1) 

説明 

AUTO 

< s > 

才ートフラッシュ（表示なし）： ほとんどの状況に適していまず。力 
メラび暗いと判断したとさにフラッシュび発光します。 

4 

の そ 

強制党光： 逆光で被写体び暗くなっているとをに使いまず。周囲の日月 
るさにかかわらず、フラッシュび発光します。 

S 4 

<3> 

ス□—シンク □:夜景と人物の両方ををれいに撮影でをます。明るい 
場所では露出オーノ く一になることびあります。 

⑥ 

発光禁止： フラッシュ撮影び禁止されている場所などでの撮影に適し 
ています。被写体び暗いとをでち、フラッシュを発光しません。暗い 
とさは=脚の使巧をおすすめします。 


:顔キレイナビと赤目補正び ON のときに顔を検出した場合は、赤目現象を軽減します。 
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i フラッシュ撮影 （ i フラッシュ） 



みフラッシュび発光するとをは、シャッターボタンを半巧しずると、液晶モニターに〇び表示 
されます。 



みシゎッタースピードび遅く、手ぶれしやすい状態では、液晶モニターに lof び表示されます。 

フラッシュ設定を⑥政がにするか、=脚をご使巧ください。 

みフラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮該び完了するまでカメラを動かさないで 
<ださい。 

みフラッシュび発光ずると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 
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0 セルフタイマー撮影 

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラび動くのを防ぐた 
めの撮影には、セルフタイマーをお使いくださし、。 

▼ (むセルフタイマー）ボタンを押します。 


因 

な。 


セルフタイマー 

説明 

の 

OFF :セルフタイマーを使巧しません。 

な 

10秒： シャッターボタンを全押ししてから]0秒棲に撮影されます。 


2秒： シャッターボタンを全押ししてか6 2砂後に撮貢ミされまず。 



® ▼を 


♦な （10 砂後撮影）では、力;><ラ前面のセルフタイマーランプび点口し、撮該直前に点滅します。 
の（吕砂後撮影）では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。 
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r 四顔キレイナビを巧った撮影 

顔キレイナビを使ラと、カメラび人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさ 
を合わせ、人物を明るく目立っよラに撮影でをまず。人物び左ちに並んでいるとさな 
ど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮影に適していまず。 


MENU / OK ボタンを巧して撮影ニューを表示させ、 
四顔キレイ ナビを ON にします。 




緑色の枠 


• 人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 

• 力;ラび複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の 
枠び、その他の顔の上に白い枠び表示されます。 



み縦位置撮該時ち顔を検出でさます。 

の撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の位置から顔びずれて写ることびあり 
まず。 

の各撮診モードでピントは人物の顔に合いまずび、モード設定に応じた明るさになるため、人物 
の顔び適正な明るさにならないことびあります。 
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いろいろな再を 

11コマ再生ずる 

因（再生）ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 （1 コマ再生）されます。 



1つ前の画像を見るには◄を巧します。次の画像を見るには►を巧します。ボタ 
ンを押し続けると、早送0します。 

♦他のカメラで撮影した画像をこの力;<ラで再生すると、液晶モニターに坦（プレゼントアイ 
コン）び表示されます。 

★お気に入0を設定ずる 

1コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、★お気に入りのランクび表示され、ラン 
クを設定でさます。▲または▼で★の数（日〜己）を設定します。 
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1 コマ再生する 


再を ズーム 

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大）でをます。 


W (広角ズーム）ボタンを T (望遠ズーム）ボタンを 
巧ずと縮小します。 巧ずと拡大しまず。 



ズームバー 




画像のま広大表示中に▲、▼、◄または►を押すと、液晶モニターに表示される範 
囲を移動でをます。 


ナビゲーシヨンで現在の 
表示位置がわかりまず。 



再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを押します。 

♦最大ズーム倍率は、設定した 回 画像サイズ（围巨 3) によって変わります。 

み巧リサイズまたは 〇 トリミングを使って晒1臥下で保存された画像は、再生ズームできま 
せん。 
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r マルチ再生する 

再生時に、1 コマ、]コマ 順序付き、2 コマ、 目 コマ、 1日日 コマ （マイク□サムネイル) 
を表示して、画像を比較した0、見たい画像を選んだりすることびでさます。 

W ボタンを押すたびに表示される画像び増えます。 







♦ T ボタンを押ずたびに表示される画像び減ります。 

♦ ▲、▼、◄または►を巧して画像を選び、 MENU /0 K ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ 
表示でをます。 

み日コマ再生または100コマ再生では、▲、▼、◄または►を押し続けると、ページを切り 
換えることびでをます。 
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I 岡画像を消去ずる 

画像を1コマだけ消去した0、消去する画像を複数枚選んで消ましたり、すべての画 
像をまとめて消去した0することびでさまず。 誤って画像を消去すると元には戻せま 
せん。消去したくない画像は、あ 5 かじめパソコンにコピーしておいてください。 

MENU /0 K ボタンを押して再生メ 
ニューを表示させ、 岡 消まから 消 
去方法を選びます。 


みプ□テクトされた画像は消去で去ません。消去するには、プ□テクトを解除してください 
(围72)。 



1コマ消去 

消去ずる画像を ◄ または ► で選んでか5 MENU /0 K ボタンを押すと、表示されてい 
る画像び消去されまず。 

♦ MENU /0 K ボタンを押すと同時に画儘び消去されますので、誤って消去しないよラにご注意くだ 
さい。 

み MENU /0 K ボタンを繰り返し押すと画像び連続して消去されます。消去する画像を ◄ または ► 
で選んでから MENU /0 K ボタンを押して<ださい。 
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m 画像を消去する 


複数指定消去 

□ び表示されている画像をまとめて消去でさます。 

♦ プリント予約やプ□テクトなどび設定されている画儘には、 n び表示 
されます。 





0消去ずる画像を選んで MENU / OK ボタンを押ずと、選択されまず。 
-選択された画像は田び表示されます。 

•ちラー度、 MENU / OK ボタンを押すと、選択び解除されまず。 


Q まとめて消去ずる画像を選択指定した後、 DISP / BACK ボタンを押しまず。 

消去実行画面び表示されます。 

P 実行を選んで、 MENU / OK ボタンを押ずと、複数指定消去が実行されまず。 


を□ス消去 

画像びすべて消去されます。 


♦ DISP / BACK ボタンを押して消去を中止してを、それまでに消去した画像は元に戻せません。 
♦プリント予約を設定している画像を消ましよラとすると、メッセージび表おされます。 MENU / 
OK ボタンを巧すと、その画像を消去します。 


40 いろいろな摄影と汚生 







i E ピクチャーサーチ _ 

再生メニューの図ピクチャーサーチで、画像を検索でをます。 


II 因ピクチャーサーチの検索条件を選びます。 


検索ま件 

内容 

日付で検索 

指定した撮該曰を選んで画像を表示します。 

顔で検索 

顔の情報をもとにして指定した画像を表おします。 

★お気に入りで検索 

指定した ★ お気に入り ランクの画像を表示します（围36)。 

撮影シーンで巧索 

指定した撮影シーンを選んで画像を表示します。 

画像タイプで巧索 

静止画または動画を表示します。 

アップ□—ド巧で検索 

アップ□ー ド先を選んで画像を表示します。 



Q MENU / OK ボタンを押して検索条件を決定しまず。 

□ 検索条件を絞り込みまず。 

絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面び表示されます。 

みサーチ画面を表おした状態で MENU/OK ボタンを巧すと、ヴーチ画像に対する再生メニューび表 
おされ、各操作を実行でをます。操作方法は参照ページをご覧ください。 


メニユー 

醒 

励消去 

39 

因！プ□テクト 

72 

m スライド シヨー 

71 
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囚フォトブックアシスト _ 

画像を選んで、フォトブックを作成でさます。 

フォトブックを作成ずる 

0 再生メニューか!5 巧フォトブックアシストを 選びまず。 

0新規 BOOK を選び、 MENU /0 K を巧しまず。 

フォトブックの新規作成画面び表示されます。 

0フォ ト ブックを作成ずる画像の選択方法を選びまず。 

を画像か 6 選択： 保をされているすべての画像から]枚ずつ選択でさます。 
サーチして選択： 指定した条件で検索した画像から選択でをます（國41)。 

♦阻! 切下で保存されている画像と動画は選択でさません。 

凸 H 像を選ぉしまず。 

▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。 

▼ で表示されている画像を表紙にします。 

♦最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、後から▼で 
変更することちでをます。 

□ 画像の選択が終わった!5、 MENU /0 K ボタンを押します。 

0作成終了を 選びまず。 

♦をて選択を 選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての画像び、フォトブック作成中の画 
儘として選択されます。 

P MENU /0 K を押しまず。 

フオトブックアシストメニューに作成したフオトブックび表示されます。 
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£3 フオトプックアシスト 


のフォトブックで選択でをる画像は300枚まででず。 

の画像び1枚も選択されていないフオトブックは削除されます。 


作成したフォトブックについて 

•作成したフォトブックは、付属のソフトウェア 「 MyFine 円 X Studio 」 でも、パソコンに取 
り込んで使ラことびでさます。 

• 力ラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタンにま夕することびでさまず。詳しく 
は下記ホームページをご覧下さい。 
http :// fujifilm . jp / personal / print / index.html 



作巧したフォトブックを見る 

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブックの内容を見ることびでをます。 
◄ または ► でなや前の画像に移動できます。 

巧巧したフォトブックを編集/削なずる 

II 作成したフォトブックを表示しているとさに MENU /0 K を巧しまず。 

□ 編集または削除を選びます。 

編集：フォトブックの内容を再編集できます。編集方巧は「フォトブックを作成 
ずる」と同じです（围4吕)。 

削除：表示されているフォトプックを削除でさます。 

0画面のおおにしたがって、フォトブックを編集/削除します。 
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動画の撮露と再を 

L # 動画を撮誇する 


音声付さの動画を撮影でさます。 



0 ® (動画撮霞）ボタンを巧ずと、動画撮影が開始されます。 

撮影中は、 》 REC ので:字 
と残り時間のカウントダウ 
ンが表示されまず。 


— 

rwrn 

別 

/ 

/ 

will 


涅例 


(M) 刮 

——金リ 


♦動画撮診中ちズーム操作び行えます（围24)。 

み セツトアップ六ニューの固動画 ズーム で使用するズームを選べます（國80)。 


の固動画ズームで因巧光学を選んでいるとをは、ズーム操作中に音声び録音されません。 

0ち5—度® (動画撮影）ボタンを押すと、撮影が終了しまず。 

残り時間びなくなるか、メモ U —カードに空きびなくなると、撮影は自動的に終 
了します。 


①動画撮影中にバッテ U —カバーを開けないでください。撮影した動画び再生でさなくなり 
ます。 
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巧動画を撮影する 


♦ピントや露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に蜜化します。撮影した動画の色と 
明るさび、撮影前の液晶モニターの表おと異なることびあります。 

み動画撮影中、力;><ラの動作音び記録されることびありまず。 

の音声ち同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさびないよラご注意<ださい。 

の高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジび入ることびありますび故障ではあ 
りません。 

の長時間、動画を撮影したり、まわりの温度び高い場所で使用した堤合に、カメラの温度び高く 
なることびありますび故障ではありません。 


•• 動画の画像サイズを変更ずるには 

撮影メニューで巧 動画モードを 選びます（國巨2)。3種類のピクセルサイズから選択でをます。 
-扭31280 (1280 X 720) 八イビジョン動画 
•麵 (640 X 480) 標準動画 
•麵 (320 X 240) 言己緑時間重視 
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[因動画を再生ずる 


画像の再生時に動画を選択ずると、 巧び 表示されます。▼を 動®アイコン 
押して、動画を再生します。 /I 



動画再を！]きの操作方法について 




み停止中に▲(面）ボタンを巧すと、現在表示中の動画を消去でをます。 

み再生中に MENU / OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面び表示されます。 ▲ または▼を押し 
て動画の再生音量を選び、 MENU / OK ボタンで決定します。動画の再生音量は、セットアップメ 
ニューでち設定でをます。 

①スピーカー(围 10) を指などでふさびないでください。音び聞き取りにくくなります。 
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画像をテレビで見る 

L テレビに接続ずる 


カメラとテレビを接続して、画像をテレビで見ることびでさます。 

II カメラの電源がオフになっていることを確認し、別売の専用 A/V (音声/映像出 
力）ケーブルでカメラとテレビを接続しまず。 



のケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 

0因（再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにしまず。 

力;ラの画面表示び消え、画像びテレビに再生されます。 

みテレビの入力は、外部入力に切り換えます。テレビの音声/映儘入力については、テレビの説 
明書を参照してください。 

み音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてち、音量は変わりません。 
み動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下する焉をびあります。 

み A イビジョン動画を八イビジョンテレビで再生するには、別売のアクセサ U —び必要になりま 
す（围8吕、83)。 
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画像をパソコンに拓巧する 

I パソコンと接続する _ 

付属のソフトウェア ( Windows : MyFine 円 x Studio 、 Macintosh : FinePixViewer ) 
を使ラと、力;ラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷 
をすることびできます。力 X ラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコン 
にインス I -ールしてください。 

Windows にソフトウェア 「MyFinePix StudioJ をインストールずる 

II インス!ルの前に、お使いのバソコンが;欠の使用条件に合5占、確詔しまず。_ 



1 動作環境 1 

0S" 

Windows 7 (SP1) / 

Windows Vista (SP2) 

Windows XP (SP3) 

CPU 

Pentium4, 3GHz 相当 L ソ上 
(Core 2 Duo、2.4 白 Hz 政上）巧 

Pentium4、2GHz ネ目当社 
(Core 2 Duo. 2.4GHzLU 上)巧 

メモリ 

1GB 1；(上 

己] 2M 日な 上 （1G 巨が上）巧 

A— ドディスク 
空击容量 

2GB じ(上 

ディスプレイ 

Di 旧 ctX 目け上対応のビデオカード雕奨 ） 1 DirectX 7が上対応のビデオカード（必須）巧 

1 ,024 X 7 日 8 ドットな上フルカラー 

その他 

. 本体標準の US 巨ポートを巧契。その他の US 巨ポートは動作な証外 
-自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使巧時に、インターネット 
接続びでさる環境（プロードバンド環境び推奨）び必要 
-画像アップ□-ド機能、 MapViewer 使用時に、 .NET Framework 3.5 SPl のインス 
トールび必要 

- .NET Framework のインストールび必要な場合ち、インターネット接続びでさる環境び必要 


*1 すべてプリインストールされたモデルのみ。 

"2 HD 動画を再生するための推駕動作環境。 

*3 DirectX 7に対応していないパソコンにインストールすると、正常に動作しない場合びあります。詳し 


<は、ご使巧のパソコンメーカーにお問い合わせ<ださい。 

の上記に記載されている iU 外の Windows 曰 S では使用できません。自作パソコンや、曰 S をアップグレー 
ドしたパソコンは、動作保証外です。 
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バソコンと接続する 


0パソコンを起動します。 

コンピューターの管理ちアカウント（例えば、 「Administrator」） で□グインし 
て < ださし、。 


0起動中のアプ U ケーシヨンを終了して、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
に入れまず。 


インスI-ーラーび自動で起動しまず。 


••Windows 7 /Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」ウインドウび表示された場合は、 
SETUP . EXE の 実行をク U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表 
示されるので、 はい ^Windows Vista では続行）をク U ックしてくださし、 

* ♦インス I ラーを手動で起動ずる 

インストーラーび自動起動しない場合は、手動で起動させます。 

1スタートメニューから コンピューター （Windows 7) / コンピュータ (Windows 
Vista) / マイコンピュータ （Windows XP) をクリックします。 

2 FINEPIX の CD-R 日 M アイコンをダプルクリックします。 「FINEPIX」 ウインドウび表 
おされます。 

3 SETUP または SETUP.EXE をダブルク U ックします。 
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パソコンと接続する 


Q MyFinePix Studio のインストールを クリックしまず。 

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください （Windows Media 
Player や DirectX び CD - ROM の中身よりもちいノくージョンの場合は、これらの 
ソフトウェアをインス I ルします)。 

0「インス!ルが完了しました」というメッセージが表示された!5、 CD - ROM を 
パソコンか5取り出してください。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、「力;ラとパソコンを接続する」 
(國已 4) に進んでください。 

① CD-ROM は再インス!-ール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気 
びな<曰び当たらないところに大切に保存してください。 


**Wind 口 WS か6 MyFinePix Stu 灶日をアンインス!ル（削除）する 

インスI-ールしたソフトウエアび不要になったとをのみアンインスI-ールを巧ってください。 

アンインストールの前に MyFinePix Studio を終了し、カメラとパソコンの接続を列してくだ 

さい。 

1 コント□-ルパネルを開き、「プ□グラムのアンインストール」 （Windows 7/Winclows 
Vista) または「プ□グラムの追加と削除」 （Windows XP) で MyFine 円 x Studio を削除 
して < ださい。 

2確認ダイア□グび表おされた日、メッセージをよくお読みの上、 0K をク U ックして<ださい。 
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パソコンと接続する 


Macintosh にソフトウェア [FinePixViewerJ をインストールずる 


0 お使いのパソコンが、次の使用条件に合ラか確認します。 



動作環境 

CPU 

PowerPC または Intel Processor (Core 吕 Duo ULL) 巧 

0 S *1 

Mac OS X (バージヨン10.3 .9 〜] 0 .6) 

《 Mac OSX ] 0.7 降には対応していません。 

メモ u 

2已6 M 日な上 （1GBULL)*2 

M — ドディスク 

インス1-ールに必要な容量：吕00 MB 政上 

空を 容量 

動作に必要な容量： 400 MB しツ上 

ディスプレイ 

800 X 600ド‘ットし化約32,000色し乂上 

その他 

本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証が 


*1 すべてプ U インストールされたモデルのみ。 


*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

最新の対応曰 S については、下記のホームページをご覧ください。 
http://Tujifilm.jp/support/digitalcamera/compatiDility/inaex.html 



0パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。 

0付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、 Ins ね Her for Mac OS X をダブ 
ルクリックしまず。 
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パソコンと接続する 

Q FinePixViewer のインス トー ルをクリックします。 

画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス!-ールします。管理ちパスワー 
ドの入力画面び表示された5、管理ち名とパスワードを入力し、 OK をク U ック 
して < ださい。 

0 「 FinePbcViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示され 
まず。お了をクリックしてください。 

0 CD - ROM を CD - ROM ドライプか5取り出しまず。 

① Web ブラウザに Safari をご使巧の場合、 CD-R 日 M を取り出す樹こ、「ディスク"円 ne 円 x" 
は使巧中のため取り出せませんでした。」の;<ッセージび表示されることびあります。そ 
の場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプ U ケーションメ 
ニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させてから、 CD-ROM を取り出します。 

Q FinePixViewer を自動起動させます。 

r ** Mac OS X (パージョン10.已じ i 前）について i 

1アプリケーションフオルダか日イメージキヤプチヤ （ ImageCapture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメニューより環境設定を選択します。 

3カメラを接続したとさに起動する項目からその他を選択します。 

4アプリケーションフオルダから FPVBridge を選択し、開くボタンをクリックします。 

5イメージキヤプチヤを終了します。 
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パソコンと接続する 


•• Mac OS X (バージョン10 .6) について 
1 あらかじめカメラを接続しておさ、力方ラの電源をオンにします。 

2アプリケーションフオルダからイメージキャプチャ （ ImageCapture ) を起動します。 

デバ‘イス欄に、接続した力;<ラび表示されます。 

3接続した力六ラの動作設定を選択します。 

このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge を選択し、 
選択ボタンをク U ックします。 

4イメージキヤプチ巾を終了します。 


これでインストールは終了しました。続いて、「力六ラとパソコンを接続する」 
(國已 4) に進んでください。 


の CD-ROM は再インス1-ール時に必要となりますので、パソコンか6取り出した後、湿気 
びなく曰び当たらないところに大切に保存してください。 


■* Macintosh か6 Fine 円 xViewer をアンインストール（削除）する 

インストールしたソフトウエアび不要になったとさのみアンインスI-ールを行ってください。 

アンインス!ルの前に円 ne 円 xViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を列してください。 

1アプリケーシヨンフォルダにインス i ルされた RnePixViewer フォルダをドラッグして、 
「ゴミ箱」に入れます。 

2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。 
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パソコンと接続する 

カメラとパソコンを巧続ずる 

実隙にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してくださし、。 
Windows をお使いの場合は、 Windows の CD-ROM び必要になることびあります 
ので、あ5かじめご用意ください。 

Q ソフトウェアをインスI-ールしたパソコンを起動しまず。 

B カメラの電源をオフにしまず。 

§1付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続しまず。 



① US 日ケーブルは、向きに気をつけて、接続端デの奥までしっかりと差し込んでください。 
US 日八プやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。 

□ E (再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 

0画像を転送しまず。 

ソフトウェア起動後、画面の指示に従って画像をパソコンにコピーします。転送 
を中止して終了するには、キャンセルをク U ックします。 
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パソコンと接続する 


0カメラとパソコンの接続を外します。 

画像の保巧び完了したら、力;ラの電源をオフにしてか5 USB ケーブルを外し 
て < ださい。 

の画像をコピーするときは、バッテ U - 切れに注意してください。通信中に電源びオフになると、 

メモ U —力ード巧のデータび破壊されることびあります。 

のメモ U —カード内に大量の画像びある場合は、ソフトウてアの起動に時間びかかり、画儘の保 
をや転送びできないことびあります。このよラな場合は、お手元のカード U —ダーを使って、 

廣送して < ださい。 

® カメラとパソコンの通信時には、じ(下の操作をしないでください。メモ U —カードのデータび 
壊れたり、データび消えることびあります。 

-カメラの電源をオフにする 
- US 巨ケーブルを抜く 

のメモ U —カードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続をがしたあとに巧ってください。 _ 

のソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保ちしてご利用いただく場合、スタン I 
ドア□-ン禅独）のパソコンのようにご利胤こなれないことびあります。 " 

のパソコンでの「コピー中」という表示び消えてすぐにカメラを取りがしたり、 US 巨ケープル 
を扳いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示び消 
えても、力ラのアクセスびしばらく行われている場合びあります。 

CD インターネット接続する際に発生ずる通話料金、プ□バイダ接続料金などはお客様のご負担と 
なじます。 


ソフトウエアの使い方については、ソフトウエアのヘルプを参照してくださし、。 
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画像をプ u ントする 


IL 画像のプリントについて 


画像をプ U ントするには、い<つかの方まびあります。状況に合ったプリント方法を 
お選びください。 


プリント方法 

用途 


PictBridge 巧応 
プ U ンターでプ U ント 

円な日 ridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターをお持ちの 
場合は、カメラを直接、プ U ンターに接続して画像をプリント 
でさます。 

已7 

お店プリント 

画像び保をされているメモ1」ーカードをフジカラーデジカメプ 
U ントサービス店にお持ちいただいてプ U ントでをます。 

已9 

インターネットで 
注文プリント 

画像をパソコンに転送して、インターネットによる注文で画像 
をプ U ントでをます。画像をパソコンに転送してからホーム 
ページを参照して < ださい。 
http :// fujifilm . jp / personal / print / inclex.htrril 

- 


♦円 ctBride 対応プリンターやお店プリントでプ U ントするときは、プ U ントする画像やプリ 
ントする枚数をあらかじめカメラで設定でをます。設定方法などの詳細は、凸プリント予約 
( DPOF ) をご覽ください（围60)。 
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I プ u ンターにカメラをごないでプ u ントする 


円 ct 日 ridge (ピクトブリッジ）巧応のプ U ンターびあれば、バソコンを使 
わなくてち、カメラを直接プ1」ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


r( 

PictBridge 



□ カメラの電源をオンにします。 

ピクトブ I 」ツジ画面び表示されまず。 

|] < または►でプ U ントしたい画像を選び、 ▲ または▼でプ IJ ント枚数を指定 I 
します。 


プ IJ ント枚数は最大日9枚まで設定でさまず。 


□ 手順3を繰り返し、プリントしたい画像をすべて還びます。 

PmENU/OK ボタンを巧し、確認画面で再度 MENU/0K ボタンを巧すと、プリントが 
開始されます。 

0プ U ントが終了した!5、カメラの電源をオフにして、 US 日ケーブルを取り外し 
まず。 


のカメラの液晶モニターにプリント中と表示されていないことを確認してください。 
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プ u ンターにカメラをつないでプリントする 


、プリントの中止 

プリント中に DISP / BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、す 
ぐに中止で去ないことやプ U ントの途中で停止することびあります。プ U ントの途中で動作び 
止まってしまったとをは、力六ラの電源をいったんオフにしてから、もラー度電源をオンにし 
て < ださい。 


、日付を入れてプリントする 

撮影した曰付を入れてプリントするには、 DISP / BACK ボタンでピクトブリツジの設定画面を表 
おさせ、▲または▼を巧して、曰 付ありプリント 攻を選び、 MENU / OK ボタンを巧して決定 
します。 

-曰付を印字したくないときは、 曰付なしプリントを 還びます。 

-曰付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した場合は、 曰巧ありプリント巧び でを 
ません。 


♦ このカメラでフ オーマッ トした;><モ|」ーカードを使って、プ U ントして<ださい。 

♦プリント枚数を]枚も指定せずにプリントを開始すると、表示中の画像び1枚プ U ントされま 
す。 

♦ お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能びあります。 

♦カメラとプ U ンターを US 目ケーブルで直接つないでいるとさは、フチあり/フチなしや印字 
品質、用紙サイズなどはプ U ンター側の設定になります。 


、プリント予約した画像をプリントする 

日プリント予約 ( DPOF ) (國 60) した 画像を プ U ントするときは、 a 予約プリントを選んで、 
プ U ントしてください。 
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■プ U ントサービス店でプ U ントする（お店プ U ント) 

r お店プリント」とは、凸 プリント予約 （ DPOF) であらかじめ DP 日 F 指定（國6日） 
した画像の入ったメモ U —カードをフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店にお 
持ちいただを 、 「DP 日 F 指定でプ U ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質で 
プ U ントでさるサービスです。プ U ントしたい画像と枚数をカメラであ5かじめ設定 
でをるので、店頭での時間や手間を省けます。 


詳細は、 http :// fuj げ ilm . jp / personal / print / index.html を参照してください。 
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r プリントずる画像を指定する（凸プリント予約 （ DPOF )) 

再生メニューの 13 プリント予約 ( DPOF ) であらかじめ DP 日 F 指定（プ U ント予約) 
しておくと、カメラを Piet 巨 ridge 対応プ U ンターに直接つないでプリントしたり 
(國已7)、フジカラーデジカメプリント サービス 取扱店でお店プリントずるとき（國己 9) 
に、指定した内容で簡単にプリントでさます。 


•• DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダー 
フオーマット） のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ントした 
い画像や枚数、曰付の印字の有無などの指定情報を、メモ U —カードなどに記録す 
るとをの形式です。 


巧 

DPOF 


Q 再生画面で MENU / OK ボタンを押しまず。 
再生六ニューび表示されます。 



Q Q プリント予約 ( DPOF ) を選びます。 

0日付あり設定または日付なし設定を 
選びまず。 

-日付あり設定 巧： 撮影曰を印字し 
ます。 

-日付なし設定：撮影曰を印字しま 
せん。 


0 でプリント予約ずる画像を選び 

まず。 

0 でプリント枚数を設定しまず。 

設定でさる枚数は、最大目目枚です。 

♦ 複数の画像をプ U ント予約する場合は、 
手順4と己を繰り返します。 

0 MENU /0 K ボタンを巧しまず。 

確認の画面び表示されます。 

P 再度 MENU /0 K ボタンを巧しまず。 

プ I 」ント予約び設定されます。 
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プリントする画像を指定する（凸プリント予約 （DPOF)) 


* ♦プリント予約の解除 

選んだ画像のプ U ント予約設定を解除する堤をは、プ U ント枚数び0になるまで ▼ ボタンを 
押して < ださい。 

設定されている全画像のプ U ント予約を解除する場合は、六ニューから 全コマ辭 除を選び、 
MENU/OK ボタンを巧してください。確認画面で再度 MENU/OK ボタンを押すと、全画像のプ U 
ント予約を解除でさます。 

♦同じ;><モリーカードで最大日 9 日コマまで DPOF 指定することびでさます。 

み別の力；><ラで DPOF 指定された画像びメモ U —力ードに入っているとさは、メッセージび表示 
されます。既に設定されている DPOF 指定を取り消し、 DPOF 指定し直してください。 

♦ 日付あり/日付なしはプ U ンターの設定による場合びありまずので、お使いのプ U ンターの設 
定を確認してください。 
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メニューを巧いこなす 

11撮該の設定を巧える 一 撮霞メニュー 

撮彰時に使5機能を設定でさまず。 


撮慕メニューのほい方 

Q 撮霞画面で MENU / OK ボタンを巧しま 
ず。 

撮影メニューび表示されます。 


— 


0 zdI 

V •ソ 






> 



曇 
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r ~ 

foisp •、 

し旨。り S 




0変更する項目を選び、設定を変更し 
まず。 

§1 MENU / OK ボタンを巧しまず。 

変更した内容に設定されまず。 

Q DISP / BACK ボタンを巧しまず。 

撮霞画面に戻 0 ます。 


♦ メニューに表示される項目は、撮霞モードによって異なりまず。 


撮慕メニュ——寛 

('工場出荷時0扇面） 

撮該目的や状況（シーン）に適した撮霞モードを設定できまず（围27)。 


已吕 























撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


IW " 感度 


(工場出荷時 Haut 蹲! 

光に対する感度を変更で去ます。 




明るいところ- 

撮影場所 

- ► 暗いところ 

みない- 

ノイズ 

- ► 多い 


設定 

説明 

AUTO 

被写体の明るさに応じて感度び自動的に設定されます。 

3200/1600巧00/400/200/100 

設定値を変更できます。設定した値は、画面に表示されます。 


回画像サイズ (工場出荷時且 11.^3 

撮影する画像の大きさを変更でをます。 

画像サイズび大さいほど画質び良くなり、ルさいほどをくの枚数を記録で去ます。 

設定：田4:3/田3:2/田16:9/巧4:3/の16:9/回4:3/回16:9 


例：114:3①場合 


04:3 


(画像サイズ) 



(表示比率（縦横比)） 


4:3:液晶モニターの再3:2:フイルムやポスト 
生表示の比率と同じでカードの比率と同じで 


16:9 :八イビジョンテ 
レビでの再生に適して 


す。 


す。 


います。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


(工場出荷日き胃 &ISlf 


S 画質モ ー 1 词 

撮影ずる画儘の画質を蜜要でをます。 


設定 

説明 

FINE 

画質優先 

NORMAL 

撮影枚数擾先 


巧 FINE 円)(帮写一 . (工場出荷時 E 曲*！] 

色調を変更でをます。色鮮やかに撮影したり、白黒で撮影で去ます。 


設定 

説明 

西？スタンダード 

標準的なコントラストと色なで撮影します。通常はこの設定でお使レくださし、。 

ク□ーム 

鮮やかなコントラストと色味で撮影します。花や青空や深緑などの風景に適し 
てレまず。 

モノクロ 

白黒の画像を撮影します。 


♦ を T スタンダードしソがに設定すると、液晶モニターにアイコンび表示されます。 

♦ 被写体によっては、かク□ームの効果び液晶モニターでわか 0 に<い場合びあ 0 ます。 


阳 It 發萊卜がラ.シス’ _ .- (工場出荷時ほ#4昭嗤 

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で 
撮影でをます。 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動で設定 

み 

晴天の屋外での撮影用 

を 

量天や曰陰などでの撮影用 

的 

昼光色壁光灯の下での撮影用 


昼白色壁光灯の下での撮影用 


白色壁光巧の下での撮影用 

み 

電球、白熱灯の下での撮影用 


♦ 撮影環境によって撮影結果び変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認して<ださい。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


回連写 （工場出荷時胃民吃婆 

動いている被写体などを連続して撮診でさます。 


シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影します。 


設定 

シャツターボタン 

撮影巧激 

な ■連写 

押し続ける 

最大 3 コマを記録 

OFF 

1連続撮影しません 1 


♦ ピントと明るさは、 1 コマ目を撮影したとさに決定されます。 

♦ フラッシュは発光禁止になります。ただし、 回 連写を OFF にずると、連写を設定する前のフラッシュ設 
定に戻ります。 

♦連写速度は、シャッタースピードによって異なります。 

♦ 撮影でをる画像の枚数は、文モ U — カードの空定容量によって異なります。 

四顔キレイホ^^^^^^^^^ 

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つよラに撮影できます（國3已)。 


III 11| nJiiiWBMMMBI 

ピント合わせのェ U アを変更でをます。 


設定 

説明 

圆センター固定 

画面中央にある被写体にピントを合わせます。 

园自動追尾 

被写体の動きに合わせて枠び移動しピントを合わせ続けます。被写体に画面中 
央の枠ををわせ、◄を押すと、自動追尾を開始します。 



♦ 回では、シャツターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音びします。 
また、バッテリーの消耗び早くなりますので、残量にごを意ください。 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー 


を動画子^ 江-場出荷時9晒)! 

動画の画儘サイズを変更でをます（壁4已)。 



巨巨 メニューを使いこなず 



I 再生の設定ををえる 一 再生メニュー 

画像の再生時に使5機能を設定でさます。 


再をメニユーのほい方 

Q 再生画面で MENU/OK ボタンを}甲しま 
す。 

ち生メニューび表示されます。 



0変更ずる項目を選び、設定を変更し 
ます。 

§] MENU/OK ボタンを巧します。 

変更した内容に設定されます。 

Q DISP/BACK ボタンを巧しまず。 

再生画面に戻ります。 


再をメニユ ー- 寛 

画像を還んで、フォトブックを作成できまず（围4吕)。 


な—ピ^^ 1:品.-',:|'; 「I 柏圓 


さまざまな条件で、画像を検索でをまず（塵141)。 


I 


画像を]コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます（菌39)。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 

図動画加工 

撮影した動画を編集でをまず。 

■動画カット 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出すことびでをます。切り出した動画は別ファイルで保 
をされます。 

Q 切り出したい部分がある動画を選びまず。 

Q 再生メニューで IS 動画加工を攫びます。 

0動画カットを選びます。 

Q ▼ を巧して切り出しを開始するところまで動画を再生し、 ▼ を巧して動画を一時停止し 
ます。 

開始点び動画の最初の場合は、手順日に進んでください。 

Q MENU/OK ボタンを巧して開始点をミ央定します。 

0 ▼ を巧して切り出しを終了するところまで動画を再生し、 ▼ を巧して動画を一時停止し 
まず。 

最終点び動画の最禮の場合は、手順7に進んでください。 

♦ DISP / BACK ボタンを巧ずと、手順 4 に戻り、動画カットをやり直せます。 

B MENU/OK ボタンを巧して最終点を決定し、動画を切り出します。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■動画連結 

後ろに別の動画をつなげて]つの動画にでをます。連結した動画は、1つの動画として別ファ 
イルでなをされます。 

D 連結したい動画を選びます。 

B 再生メニューで IS 動画加工を選びまず。 

§] 動画連結を選びます。 

Q < または►で、後ろにつなげる動画を選びます。 

♦ DISP/BAO (ボタンを巧ずと、手順1に戻り、動画の連結をやり直せまず。 

0 MENU/0K ボタンを巧して、動画を連結しまず。 

の I □動画モードび異なる動画は連結でさません。 

め連結後のファイルサイズび 2GB を超える動画は連結できません。 
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再生の設定を変える一再生メニュー 



画像や動画を選んで YouTube や FACEBOOK 、 mixi へのアップ□ー ド先を設定できます。 


Q 再生メニューか5 圆アップ□—ド先 設定を漫びまず。 

Q アップ □-ド 先を攫び、 MENU/0K ボタンを巧します。 

Q < または ► でアップ□ー ド予約ずる画像または解除する画像を還びまず。 

-アップ□ー ド予約されていない画债を還んで MENU/0K を押すと、予約を設定します。 

-アップ□ー ド予約されている画像を選んで MENU/0K を巧すと、予約を解除します。 

0手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップ□ード予約を設定します。 

♦設定を終了するには、 DISP / BACK を巧します。 

♦をコマ 解除を選ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できまず。画像の数び多いと、全コマ解除に時 
間がかかることびあります。操作を中止するには、 DISP / BACK を巧してください。 

のアップロード予約されたファイルは、再生時に敎 YouTube , 敛 FACEBOOK 、 敎 mixi と表おごれます。 
のアップ□—ド先び YouTube の場合、動画のみアップ□—ドできます。 

①アップ□—ド先び mixi の場合、静止画のみアップ□—ドでさます。 



70 メニューを使いこなず 
































再生の設定を変える 一 再生メニュー 


(工場出荷時振翻 

画像を順番に自動再生でさます。 


- MENU / OK ボタン：スライドショーの開始/終了 
- DISP / BACK ボタン：スライドショー終了のガイダンスび表示 
- ◄/► ボタン：コマをり（マルチが） 


設定 

説明 

ノー マル[ぶ 

1コ7ずつ再生 

ノーマル 

フエード[ぶ 

1コマずつフ: L ードアウトしなびら再生 

フエード 

マルチ 

複数コマを一度に再を 


:顔キレイナビで撮影した画像の場合は、検出した顔ち拡大表示して再生します。 


♦ スライドシヨー中は、自動電源 OFF になりません。 


M 赤目補正 ■ 

顔キレイナビで撮影した画像（ [ ぶび 表示されている画儘）の赤目を補正でをます。 
赤目補正した画像は別ファイルとして保をされます。 

Q 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。 

Q 再生メニューで囚赤目捕正を選びます。 

§] MENU/0K ボタンを巧して、ホ目補正を開始します。 



♦顔び検出できないときや被写体によっては、赤目巧正でさなかったり、巧正した結果に差び生じることび 
あります。 

♦ 顔を検出する人数がをい場合は、処理に時間びかかることびありまず。 

♦ 赤目補正済みの（图び表示されている）画像は、それけ上赤目補正できません。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 

因プ□テク; 

誤って画像を消去しないよラに、画儘をプロテクトでをます。_ 

D 再生メニューで因プ□テクトを還びます。 

Q プ□テクトのち法を攫びまず。 

•設定/解除：プ□テクト i さをされていない国はプ□テクトび設をされ、プ曰テクト i 受をされてる® 
像はプ□テクト設定が解除されます。 

♦ 手順3のあとにまたは►で、続けて設定/賴除ずる画像を選べます。 

• をコマ設定：ずべての画像がプ□テクトされます。 

-をコマ解除：ずべての画像のプ□テクト設定を解除します。 

§] MENU/OK ボタンを巧して、プ□テクトを設定/解除します。 

0 DISP/BACK ボタンを巧して、プ□テクトを終了します。 

のメモ U - 力ードをフォーマット（國7日）すると、プ□テクトした画像ち消去されます。 

撮影した画像の必要な部分を卜 U ミング（切り抜く）できます。 

トリミングした画像は別ファイルとしてな存されまず。 

D 再生画面でトリ S ングしたい画像を攫びます。 

0再生メニューで已トリ S ングを攫びまず。 

0ズームボタン、十字キー（◄、►、▲、▼)で切り扳をたい部分を調整します。 

Q MENU/OK ボタンを巧すと、トリ S ング後の記録画素数が表示されます。 

0 MENU/OK ボタンを巧して、トリミングします。 

♦ 拡大率び大をければ卜 US ング画像の記録画素数はかさ<なります。 

♦ トリ S ングを行ったあとの記録画素数び晒]のときは、実行び黄色で表示されます。 

♦ トリミングした画像の織横比は、4: 3になります。 
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撮影した画像のサイズをルさくでをます。 


U サイズした画像は別ファイルとして保をされます。 


Q 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。 

B 再生メニューで巧リサイズを漫びます。 

0変更するサイズを選び、 MENU / OK ボタンを巧します。 
0 MENU / OK ボタンを巧して、リサイズします。 


♦ 元画像のサイズによって、 U サイズでさるサイズび異な D ます。 


田画像回転 

画儘を回転でをます。 

設定した画儘を巧に再生すると、自動的に回転した状態で表示されます。 

D 再生画面で回転したい画像を選びます。 

B 再生メニューで因画像回転を選びます。 

§] ▼(時計回りに90°回転）または▲(反時計回りに日 cr 回輯）ボタンで画像を回転します。 
0 MENU/0K ボタンを巧して、回転をミ夹定しまず。 

♦ プ□テクトされた画像は回転で定ません。プ□テクトを解除してから回転してください（醒172)。 

♦他のカメラで撮影した画儘は回転できないことびあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合 
は、画儘は回転表示しません。 

曰题 H 卜予約 (DPpF) 

DPOF や円 ct 日 ridge 対応のプリンターでプ U ントする画儘を指定します（國巨0)。 
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r カメラの設定ををえる ー セッ ト アップメ ニユー 

曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変え6れます。 


セットアップメニユーの使い方 

Q MENU / OK ボタンを巧します。 

撮影/再生メニューび表示されます。 



0 ◄を巧してタブを反転させ、▼を巧して sfi 
を選びます。 


0 ► をがしまず。 

セットアップメニューの選択画面び表示されます。 
0変更ずる項目を選び、設定を変更しまず。 

0 MENU / OK ボタンを巧します。 

変更した内容に設定されます。 

0 DISP / BACK ポタンを巧します。 

撮影/ち生画面に戻ります。 
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七ットアップメニュ—覧 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


回 日時設定 

曰付と時刻を設定します。 ___ _ __ __ _ 

日時の設定方法については、「初期設定を巧う」をご覧ください（围吕吕)。 


四世界時計 （工場出荷時 ^ DJI 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることびできます。 '" 


設定 

説明 

ホーム 

r 初期設定を行う」（麗122)で設定した地域の曰時を表示 

斗現地 

旅行先の曰時を表示 


>■現地時間の設定 

1斗現地を選び、 MENU / OK ボタンを押します。 
2時差を設定しまず。 

•◄►:+/-、時間、分の選お 
-▲▼:設定の変更 
3 MENU / OK ボタンを押します。 


♦ 斗現地を遵ぶと、電源を入れるたびに、画面に牛と日時び約3砂間黄色で表示されます。 


琴言語/ 

画面に表おする言語を設定します。 



江場出荷時^ 


ON にすると、フラッシュを発光禁止にし（撮該モード〇夕を除く）、操作音やシャッター音、 
動画の再生音をオフに設定します。 

設定： ON/OFF 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


因^^卜 

回 曰時設定、 四 世巧時計、固配色設定、閣ビデオ出力 切がのすベての設定を工場出荷時の 
設定に戻します。_ 

D ► を巧すと、確認画面が表示されまず。 

Q 実行を選んで MENU / OK ボタンを巧します。 


7タト 


><モリーカードをフォーマット（初期化）します。 

プ□テクトされている画像を含むすべてのファイルび消去されます。 

の消去したくない画像びあるとをは、フォーマットを実行しないでください。 
①フオーマットの途中で、バツテ U —カバーを開けないでください。 


回撮影 画像表示 [ (工場出荷時 田 i . 呂 r 砂 で 

撮影直後の確認画面の表お時間を設定でをます。 


設定 

説明 

3砂 


1.5 秒 


画橡お大チェック 

MENU /0 K ボタンを巧すまで画像を拡大して表示 

OFF 

表のなし 


♦ 3 秒、 1.5 秒のときに表おされる画働ま、実際に記録される画像と色味び若干異なることびあります。 
♦回連写では、撮影後、必ず撮影結果び表おされます。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニユー 




四)圉较 N 0. 

(工場出荷時 B 連番)1 

コマ N 0.(フォルダ NO .- ファイル N 0.)の付け方を設定しまず。 



メモリーカー ドを交換したとさのコマ N 0.の付け方を選びます。 


, コ 7N0. 

、 

100-0001 


73ルダ NO.」 I 


ファイル NO. 


、 

ノ 


設定 

説明 

連番 

メモ|」ーカード内の最大ファイル N 0.に]を足した 
ファイル NO . び付けられます。メモ|」ーカードを交換 
したときは、次のファイル NO . とメモ U — カード内の 
最大ファイル N 0.のいずれか大をい方の番号を巧けま 
す。 

♦ ファイル名の重複を防げます。 

新規 

新しい文モ IJ ーカードを入れる度に、ファイル N 0.び 
0001から付けられまず。 

♦ フオーマット済みのカードに交換ずることで、番号 
を IJ セットでさます。 


♦ コマ NO . び「9日9-9999」になると、それしソ上撮影でさなくなります （ S ] 
ソコンなどに保存してフォーマットすることをおすずめします。 

♦囚 リセットを行ってちコマ N 0.はリセットされません。 

♦ 他のカメラで撮影した画儘は、コマ N 0.表示び異なることびあります。 

3日4)。あらかじめ、データをパ 

m 操作音量 

(工場出荷時を<蝴 

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。 

設定：翁ド/中/|い/■••り 


♦音を消したいときは、 ijOFF を選びまず。 


回] ッ ター音量 

(工場出荷時 gitia 

シャツターをさるとをの音量を設定します。 

設定：翁ド/中/|い/■••り 


♦音を消したいとさは、 ijOFF を選びまず。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


な場出裔時 属 M 


◎3 藝をッター音 

シ トッター をきると去の音を設定します。 

設定： JM サウンド 1/ J ^2 サウンド2 

四再生音量 (工場出荷時胃 

再生時の音量を設定します。 

設定； 〇〜10 

固に夕-明^^(工場出荷時胃 

画面の明るさを設定します。_ 

設定：- 5〜+ 5 

♦ P モードけ外の撮影モードでは、自動 LCD 輝度調璧機能により自動的に画面の明るさを調整します。この 
ため、囚モニター明るさの設定は無効になります。 

圆モニター表示 （工場出荷時宜 fMlON ) 

カメラを操作していないとをに自動的に液晶モニターの日月るさを暗くします。_ 

設定；國節電 ON / 國節電 OFF 


团自動電源即が-，/—, (工場出荷時02麵 

自動的に電源をオフにでをます。 


設定 

説明 

5分 

設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源びオフになります。 

2分 

OFF 

自動的に電源びオフになりません。 


♦ 設定によっては、自動電源 OFF の設定び無効になる場合びあります。 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


(工場出荷時®3^;常時 )I 

手ブレを軽減します。 


設定 

説明 

« か 1 常時 

撮影モードでは常にプレ軽減を行います。 

《か B 撮影時 

シャッターボタンの半押し時および撮影される瞬間のみプレ軽減を行います。 

OFF 

手プレ軽減を使用しません。兰脚使用時は OFF にすることをおすすめします。 


.因赤目補正 （工場出荷時 gON ) 

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「ホ目現象」を軽減します。_ 

設定： ON/OFF 

♦ 顔び検出でをないと走は、ホ目補正されません。 



メニューを使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


凶 I 場出刷ミ旺贩剧 

ON にすると、よりお大した撮影び巧能になります。_ 

光学ズームの望遠端（最大倍率）でズームボタンを T (望遠）側を押すことにより、デジタルズー 
ムを使用で去まず。 

設定： ON/OFF 

•• ズームけ一の表示 
■ ON のとを 

W T 


I ィ-光学ズーム- ► K - デジタル ->\ 

■ OFF のとさ 

W T 

H -光学ズーム- ►! 


♦ デジタルズームを使ラと、光学ズームに比べて画質び劣化します。 

♦這をではデジタルズームは使えません。 

II I 111111 J (工場出荷時 flEfl.)| 

動画撮影中のズームを設定しまず。 

設定：広3デジタル/面 a 光ぎ 

♦ 光学ズーム操作中は、音声は録音されません。 

♦ デジタルズームを使ラと、光学ズームに比べて画質び劣化します。 

區]補正前画像記録_(工場出荷時胃)! 長! 

ON にすると、赤目補正前の画儘も同時に記緑しまず。__ 

設定： ON/OFF 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


固配色設定 

六ニューやカーソルなどの色を設定で去ます。 

Q 撮影ガイド表示 (工場出荷時 aON ) i 

ON にすると、機能の説明を表示します。_ 

設定： ON/OFF 

閣おすおがわ' T ;- 一^ (工場出荷時 Hnt ち C ):. 

、ど ご. . i . i ‘ —•； 一，た_ ■ 1ぶ. t .、*： :ご‘ 

ビデオ出力の方式を設定します。 

各国の方式に合わせて設定してください。 

設定： NTSC/PAL 

♦ 日本国内で使巧すると定は、 NTSC を選んでください。 


国 曰巧 書 さ込み （工場出荷時龄 1 阜及! 

撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかどうかを設定します。 


固 +© 

撮影した曰付と時刻を、画像に写し込みます。 

固 

撮影した曰付を、画像に写し込みます。 

OFF 

曰付や時刻を写し込みません。 


の画像に写し込まれた曰付や時刻は消去できません。日付や時刻びない画像を撮影する場合は、 四3曰 巧書き 
込みを OFF に設定してから撮影してください。 

の日時設定び行われていない場合は、日時の設定画面び表示されます。日時の設定を巧ってください（國22)。 
の日付書き込みを行った場合は、凸 プリント 予約 ( DPOF ) の設定を 曰巧なし 設定にずることをおすすめし 
ます（晒60)。 

の動画に、日時と時刻を写し込むことはで定ません。 
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カメラで巧无るアク七ヴ Usi 

IL 別売アクセサリ- 


このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応していまず。 



— * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。 
* 本製品は PRINT Image Matching n に対応しています。 
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別売アクセサ u — 


別売アクセサ y —— 真 

このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U — を使用でさます。 


充電式バッテリー NP -4 己 A : U チウムイオンタイプの薄型充電式電 
池です。 


バッテリーチャージャー BC -45 W :充電式ノ くッテ U - NP-45A/ 
NP-4 已日を充電します。充電時間は約 1吕〇分 （+ 吕〇 むにおいて） 
です （AC] 0 OV 〜吕 40V、 已0/巨 OHz 対応)。 

専用 A/V (音青/映像）ケープル AV - C 1 :カメラとテレビを接続 
でをます。 

HD プレーヤー HDP - L 1 :八イビジョンテレビと接続して SD/ 
SDHC メモI」ーカードの静止画や動画を再生することびできます 
(接続には巿販の HDMI ケープルび必要です)。 



《最新情報については、 富± フイルムホームページをご覧ください。 

http://fuj げ ilm.jp / 日 ersona ン出邑 italcamera/index.html 



カメラで使えるアクセサリ~ 


83 














困つたとをは 

L トラブル シユー テイング /FAQ 


カメラの動作びおかしいとさは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行って 
も改善されない場合は、醉社修理サービスセンターに修理をご依頼くださし、。 

■電源とバッテリー 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

化 置 

回 

バッテリー、 

電源に 

ついて 

ON/OFF (電源） 
ボタンまたは 因 
(再生）ボタンを巧 
しでを電源びオン 
にな0ません。 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

充電ずるか、充電済みのルッテ U - を 
使って < ださい。 

14 

バッテ1」一を正しい向きで入れていま 
すか？ 

バッテ1」一を正しいち向で入れ直して< 
ださい。 

16 

バッテ1」一カバーはきちんと閉まって 
ますか？ 

バッテ1」ーカバーをしっかり閉めてくだ 
さし、 

18 

バッテ1」一の消耗 
び早いです。 

非常に寒いところで力 ラを使ってい 
ませんか？ 

パ’ッテ1」一をポケットなどでミ届めておい 
て、撮影の直前に取り付けてくださし、。 

— 

バッテ1」一の端子び巧れていません 
か？ 

バッテ U - の端子部分を乾いたきれいな 
巧で拭いて < ださい。 

- 

這居]に設定されていませんか？ 

バッテ U - を長持ちさせたい場合は、 〇 
( AUTO ) での撮影をおすすめします。 

27 

SIAF モードを园自動追尾に設定し 
ていませんか？ 

バッテ1」一を長持ちさせたい場合は、 

田 1 AF モードを圆センター固定に設定 

して撮影して < ださい。 

6己 

同じバッテ1」一を長時間使っていませ 
んか？ 

バッテ IJ - の寿命の可能性びありまず。 
新品のバッテ U - と交換してください。 

一 

使用中に電源び才 
フになつてしまし'! 

よし,<_!〇 

バッテ U —残量びがな< なっていませ 
んか？ 

充電ずるか、充電済みのルッテ U - と交 
換して < ださい。 

14 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

処置 

题 

充電について 

充電び開おされま 
せん。 

バッテ U - は入っていまずか？ 

バッテ U —を入れて < ださい。 

14 

バッテ1」一は正しい向さで入っていま 
ずか？ 

/ ( ッテ U —を正しいち向で入れ直してく 
ださい。 

14 

プラグは正し<コンセントに接続され 
ていまずか？ 

充電器のプラグを正しくコンセントに接 
続してください。 

14 

充電時間びかか0 
すぎます。 

非常に寒いところで巧電を行っていま 
せんか？ 

低ミ品時は、充電時間び長<なるとさびあ 
D ます。 

- 

充電中に充電ラン 
プび点滅して充電 
でさません。 

バッテ1」一の端子び巧れていません 
か？ 

バッテ1」一をいったん取り出して、端子 
部分を乾いたをれいな巧で拭いてから、 
入れ直してください。 

- 

K ッテ1」一の寿命またはお障の可能性 
があ0まず。 

苗 f しいバッテ1」一と交換してください。 
それでを充電できないとをは、脾社サ 
ポートセンターにお問い合わせ<ださ 
い。 

14 

K ッテ1」一のミ届度び高すざたり低ずぎ 
た0していませんか？ 

バッテ1」一の温度び安定してから再度巧 
電し直してください。 

14 


■メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

题 

文ニューび舆語で表示されていま 
す。 

函言罰 LANG . び ENGLISH になって 
いませんか？ 

言語設定を日本語にしてください。 

22. 

7己 



面ったときは 


8已 


トラブルシューティング/ FAQ 


■撮影時 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

化 置 

pi ^ 



撮影可能权数が0になっていません 

新しい><モ|」ーカードを入れるか、不要 

17、 



か？ 

なコマを消去して<ださい。 

3白 



文モ U - 力ードはフォ ー7 ットされて 
いますか？ 

力ラでフォー7ットしてください。 

7坛 


シャッターボタン 

文モ1」ーカードの接赃面（金色の部分） 

文モ IJ 一力ードの接軸面を乾いた柔らか 



を押してち撮影で 

が巧れていませんか？ 

い巧でないて < ださい。 


基本撮影に 

をません。 

文モ1」一力ードび壊れている可能性び 

新しい><モ|」一力ードを入れて<ださ 

17 

ついて 


あ D まず。 

い。 



バッテ1」一残置びみな < なっていませ 

充電ずるか、充電済みのルッテ U - と交 

14、 



んか？ 

換して < ださい。 

1坛 



電源びオフになってレませんか？ 

電源をオンにして<ださい。 

21 


撮影搜、映像び消 


フラッシュを充電ずるために黒い画面に 



えて黒い画面にな 

フラッシュ撮影しましたか？ 

なることがあ D ますので、そのままお待 

— 


0ました。 


ち < ださい。 




近距離のをのを撮影しよラとしていま 
せんか？ 

7ク□を設定して < ださい。 

31 

ピントに 

ついて 

ピントを合わせ日 
れません。 

マク□のまま、遠くのものを撮影しよ 
ラとしていませんか？ 

7ク□を解除してください。 

オートフォーカスの苦手な被写体 
(困 29) を撮影しようとしていません 
か？ 

AF/AE □ック撮影して<ださい。 

29 



顔キレイナビ 

顔キレイナビ（顔 

顔キレイナビ（顔検出磯能）び設定で 



(顔検出磯能） 

検出機能）び設定 

をない撮影モードになっていません 

撮影モードを変更してください。 

27 

につし VC 

でをません。 

か？ 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 捆犬 1 

ここをチェック！ 

処置 

國 

顔キレイナビ 
(顔検出磯能） 
について 

顔を検出できませ 

サングラス、帽子や前鬟などで顔の一 
部び隠れていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるよラにしてく 
ださい。 

3已 

撮影したい人物の顔び、構図巧でルさ 
ずざませんか？ 

顔び大さく写るよ5にちラすこし近づい 
て撮影してください。 

人物の顔び横向をまたは斜めに傾いて 
し1ませんか？ 

顔び正面を向いているほラが、検出しや 
す < な0まず。 

力 ラが傾レていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほラび、検出 
しやすくな0まず。 

24 

人物の顔び暗<ないですか？ 

でさるだけ日月るい条件で撮暴してくださ 
い。 

- 

ピントを合わせた 
い顔にピントび合 
いません。 

複数の顔び検出されているとさに、中 
央付近にない顔にピントを合わせよう 
としていませんか？ 

合わせたい顔が画面の中央に来るよ5に 
構図を変えてください。構図を変えたく 
ない場合は、顔キレイナビを使わずに 
AF/AE □ック撮影してくださし、 

2白 

マクロ（近胆 
離）について 

マクロ（近距離）び 
設定できません。 

マク□び設定でをない撮影モードに 
なっていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

27 

フラッシュに 

ついて 

フラッシュび発光 
しません。 

フラッシュび発光しない撮影亡ードに 
なっていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

27 

バッテ1」一残量がみ、なくなっていませ 
んか？ 

充電するか、充電済みのバッテ1」一と交 
換してください。 

14、 

16 

連写び設定されていませんか？ 

回連写を OFF に設定してください。 

己己 

マナー亡ードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを解除して<ださい。 

7己 

フラッシュ設定が⑥（発光禁止）に 
なっていませんか？ 

フラッシュを⑤（発光禁止）が外に設 
定してください。 

32 

使いたいフラッ 
シュ設定を選べま 
せん。 

使いたいフラッシュを選べない撮影 
モードになっていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

27 

マナー亡ードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを解除して<ださい。 

7己 

フラッシュび発光 
したのに撮影した 
画橡び暗いです。 

被写体から離れすぎていませんか？ 

フラッシュ撮影巧能距離内で撮影してく 
ださい。 

103 

つラッシュを指などでふさいでいませ 
んか？ 

カメラを正しく構えてください。 

24 
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トラブルシューティング / FAQ 


1 をげ 1 

ここをチェック！ 

処置 

围 

撮影した 
画像の異常に 
ついて 

画像びぼやけてい 
まず。 

レンズに指紋などの巧れびつし、ていま 
せんか？ 

レンズを清掃してください。 

- 

レンズに指などびかかっていません 
か？ 

レンズに指びかからないよ5にして<だ 
さし、 

24 

撮影時に AF フレーム（ホ点灯）と 
!AF び表示されていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮影し 
て < ださい。 

2己、 

白2 

撮影時に が び表示されていませんで 
したか？ 

手ブレの可能性びあ0ます。フラッシュ 
撮影をずるか、兰脚を使用して<ださ 
い。 

33、 

白2 

画像に点状のノイ 
ズびあ D ます。 

気ミ届の高いところでス□—シヤッター 
(長時間霞光）撮影しませんでしたか？ 

巳 CD の特性によるちので、巧障ではあ 

0ません。 

- 

画像に®筋がのノ 
イズが撮影されま 
ず。 

高ミ届環境で連続使用をしていません 
か？ 

しばら < 電源オフにした殺でご和用 < だ 
さい。 

21 

撮影するとさに紫 
色や白レ®スジ 
(ス云ア）び出る 
ことがあります。 

高ミ届環境で連続使用をしていません 
か？ 

被写体に非常に日月るい部好びあると紫色 
や白い縦スジび出る場台びあ0まずび、 

巳 CD 特有の現®で、異常ではありませ 
ん。動画では記録されまずび、静止画に 
は記謡されません。動画撮影時は光源な 
ど巧るい被写体び画面付近に入らない 
よラにして撮影することをおすずめしま 
ず。 

4己 

撮影画面内に太陽や照明など明るい被 
写体び入っていませんか？ 
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トラブルシューティング /FAQ 


■再生時 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

処置 

醒 

1コ7再おこ 

ついて 

画像び粗く表示さ 
れます。 

他の力 ラで記録した画像ではありま 
せんか？ 

他の力ラで記録した画像はきれいに表 
示でをなし'!ことびあります。 

— 

拡大表をできませ 

1」サイズした画像ではありませんか？ 

1」サイズした画像は、再をズームびでさ 
ません。 

— 

他の力 ラで記録した画橡ではあ0ま 
せんか？ 

他の力>^ラで記録した画慷は再生ズーム 
がでをないことびお0まず。 

- 

動画再生に 
つし、て 

力文ラから音び出 
ません。 

たタ ラの再を音量の設定占り 」、さくなっ 
ていませんか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

78 

撮影中にマイクを手などでぶさいでい 
ませんでしたか？ 

撮影時はマイクをふさびないで<ださ 
い。 

4己 

再生中にスピーカーを手などでふさい 
でいませんか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでくだ 
さい。 

46 

巧動画 ズーム を 因 田が学に設定して、 
撮影中にズーム操作を繰0返していま 
せんでしたか？ 

光学ズームでは、ズーム操作を行ってい 
る間、音声び録音されません。 

44 

消去について 

選おした画像を消 
去でさません。 

フ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除して<ださい。フ□テ 
クトを解除するときは、フ□テクトを行 
なった力;< ラをお使い < ださい。 

72 

全コマ消ましたの 
に画像び残ってい 
ます。 

つマ N 0.につ 

いて 

コマ N 0.の連番 
び機能しません。 

バッテ1」一やモ1」一力ードを交換ず 
るときに電源を切日ずに J いテ1」一力 

J (一を開けませんでしたか？ 

バッテ IJ 一や文亡 IJ ーカードを交換する 
と击は、がず電源をオフにしてくださ 
し、。電源を切5ずにバッテ U - カバーを 
開けると、コマ N 0.の連番び機能しな 
いことびあ0ます。 

77 
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トラブルシューティング / FAQ 


■接続時 


1 猫夫 1 

ここをチェック！ 

処置 

围 

テレビとの 
接続について 

テレビに画像、音 
青び出ません。 

カメラとテレビび正しく接続できてい 
ますか？ 

確詔して正しく接続し直してください。 

47 

動画再生中に専用 A/V (音青/映像） 
ケースレを接続しませんでしたか？ 

動画再ををいったん停止させてから接続 
し直して < ださい。 

4日、 

47 

テレビの入力び「テレビ」になってい 
ませんか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてくださ 
い。 

- 

閣ビデオ 出力び PAL になっていませ 
んか？ 

日本国内で使巧する場合は NTSC にし 
て < ださい。 

81 

テレビの音量びルさくなっていません 
か？ 

テレビの音置を調節してください。 

- 

テレビの画橡び黒 
白になってしまい 
よし7し〇 

閣ビデオ 出力び PAL になっていませ 
んか？ 

日本国内で使巧する墙合は NTSC にし 
て < ださい。 

81 

バソコンとの 
接続について 

パソコンばカタラ 
を認識しません。 

US 臣ケーブルが正しく接続されてい 
ますか？ 

確詔して正しく接続し直してください。 

己4 

フ U ンターと 

の接続に 
ついて 

接続したのにプ1」 

ントでをません。 

US 臣ケースレが正しく接続されてい 
ますか？ 

確詔して正しく接続し直してください。 

己7 

プ1」ンターの電源は入っていますか？ 

フ U ンターの電源を入れてください。 

- 

1枚ずつしかフ1」 

ントされません。 

円な Bridge 翊ちのプ U ンターでフ U 
ントしてし'!まずか？ 

フ U ンターの仕様やプ U ントサービスに 
よっては、各画像を1枚ずつしかフリン 
卜 できないことびあ0ます。また、日付 
び入らないことびあ0ます。 

- 

日時が印字されま 
せん。 
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トラブルシューティング /FAQ 


■その他 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

醒 


力式ラのボタンな 
どを操作してを動 
さません。 

一時的に誤作動を起こしている可能1性 

バッテ U —をいったん取り外して、再び 

16' 


びあ日まず。 

取 D 付け直してか5操作して<ださい。 

18 


K ッテ1」一の消耗が原因として考えら 

苗 f しし Vt ッテ1」一または充電済みの K ッ 

16 

力文ラの動作 
などについて 

れまず。 

テ1」一と交換してください。 



バッテ U —をいったん取0外して、再び 


力ラび正常に作 

一時的に誤作動を起こしている可能性 
びあ0ます。 

取 D 付け直してから操作して<ださい。 

16' 


動しなくなつてし 

それでを正常に作動しないとをは、弊社 

18' 


まいました。 

修理サービスセンターに修理をご依頼く 
ださい。 

116 


音について 

音びでません。 

マナー亡ードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを解除して<ださい。 

7已 

日付と時刻に 
つし、て 

m 日付書さ込み 

で写し込んだ日時 
び正しくない。 

日時設定は正しく設定されていまず 
占、？ 

曰時設定をや0直して < ださい。 

22 

撮影画像に日付や 
時効び入ってい 
る0 

Gil 曰 巧書さ込みび設定されていませ 

写し込まれた日付や時刻は消去でさませ 
ん。日付や時刻びない画像を撮影する墙 

81 


んか？ 

合は、国日付書き込みを OFF に設定 
してから撮影してください。 


Mac 用ァプ1」 

ケーシヨンソ 

フトについて 

FinePixViewer 


Fine 円 xViewer は Mac OS X 1 0.7 な 


びインス1-ールで 
さません。動作し 

0 S のけージョンを確認してください。 

降では動作しません。 0 S 付属、または 
市販のアプ1」ケーションソフトをご利用 

_ 

ません。 


<ださし、 
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I 警告表示 _ 

液晶モニターに表示される警告には、下のものびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

a 廊点巧） 

バッテ1」一の残量びかな< なっていま 
す。 

充電ずるか、充電済みのバッテ1」一と交換して<ださ 
い。 

口廊点滅） 

バッテ1」一の残置びあ D ません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを 
発生しやすい状態でず。 

つラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンや 
亡ードによっては、兰脚のご使用をおすすめしまず。 

!AF (ホ点巧） 

AF フレームの形は 
撮影文ニューの設定によって 
異なります 

ピント合わせびでをません。 

- AF/AE □ック磯能を使って、同じ蹈離の他の被写 
体にピントを合わせてか5、構図を変えてくださ 
い（困2日)。 

-お距離撮影の場合は、出マク□を設定してくださ 
い。 

絞り、シ中ツター 
ス ピード表示 (ホ点む） 

被写体び明るずぎる、または暗ずぎる 
ために適正な明るさで撮影でさませ 
ん/。 

被写体びおいとをは、7ラッシュを使って<ださい。 
ただし、適切な明るさ（露出）ではあ0ませんび撮影 
でをます。 

フォーカスエラー 

または 

電源を入れ直してください 

力^ラび誤作動または故障していま 
す。 

-電源を入れ直してください。 

-電源のオン/オフを繰0返してください。それで 
ち警告表示び消えないときは、弊社修理サービス 
センターに f を理をご依頼<ださい。 

レンズ駆動部に酷れています。 

レンズ駆動部に軸れないよ5にしてください。レンズ 
位置び自動調整されます。 

フォーマット 
されていません 

又モ IJ ーカードびフォーマットされて 
し、ません。 

文亡1」ーカードを力^ラでフォー7ットしてくださ 
い（围76)。 

六モ U - 力ードびバソコンでフォー 
マッ トされています。 

亡1」ーカードを力^ラでフォーマットして<ださ 
い（困76)。 

文モ U - 力ードの接赃面（金をの部 
分）び巧れていまず。 

文亡1」一力ードの接軸面を、乾いた柔らかい巧などで 
よく拭いて<ださい。また、フォーマットがが要な墙 
合びあ D ます（菌76)。それでち警告表示び消えない 
場合は><モ|」ーカードを交換して<ださい。 

力>^ラび故障しています。 

醉社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

化置 

力ードエラー 

亡 U - 力ードが力^ラでフォーマツ 
卜されてレません。 

文モ1」一力ードを力 ラでフォー マッ トしてくださ 
い（图7日)。 

亡1」一力ードの接軸面（金色の部 
好）び巧れていまず。 

タモリーカー ドの接赃面を、乾いた柔らかい布などで 
よく拭いてください。また、フォーマットび必要な場 
合があります（围76)。それでを警告表示が消えない 
場合は>^モ|」ーカードを交換して < ださし V 

力 ラび故障していまず。 

脾社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

非巧応の><モ|」ーカードです。 

脾社動作確認済みの><モ|」ーカードを挿入してくだ 
さい。 

亡1」一力ードが壊れていまず。 

プ□テクトされた 
カードです 

亡 IJ 一力ードの書さ込み禁止スイツ 
チび 「 LOCK 」 側になっていまず。 

メモ1」ーカードの書き込み禁止スイッチを元に房し、 

誤記録防止の□ックを外してください（函1目)。 

動画記録でさません 

バソコンでフォーマツトした亡1」一 
カードのため、動画記録び間に合いま 
せん。 

メモ1」ーカードを力ラでフォーマットしてくださ 
い（围7日)。 

函 空き容量びちりません 

亡1」一力ードに空さ容量びないた 
め、画像を記録でさません。 

画橡を消去するか、空を宮置のあるメモ U —カードを 
使巧してください。 

メモ u — カードび 
ち0ません 

カードを入れてくだ立い 

亡1」一力ードが挿入されていないた 
め、画像を記録でさません。 

メモ1」ーカードを挿入して<ださい（围17)。 

メモ IJ — カードび 

おじません 

記録できませんでした 

記録でをませんでした 

画像を記歸する空さ容量びありませ 

f\Jo 

画像を消去するか、空を宮量のあるメモ U —カードを 
使巧してください。 

><モ|」一力ードぴフォーマツトされて 
いません。 

メモ1」ーカードを力ラでフォーマットして<ださ 
い（围7日)。 

亡1」一力ードと力ラ本体の接赃異 
常または ><モ|」一力ードの異常のため 
記録でをません。 

メモ1」一力ードを入れ直ずか電源の ON/OFF を繰0 
返してください。それでも警告表示び消えないとを 
は、牌社修理サービスセンターに修理をご依頼くださ 
い。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

化置 

m 実行できません 

晒の画像を厕に U サイスしようと 
しょし / Lo 

1」サイズでさません。 

設定でさません 
■sr 設定できません 

フ1」ント予約でをない画橡または動画 
にフ1」ント予約しよラとしました。 

プ1」ント予約でをません。 

回おでさません 
が回乾できません 

他の力 ラで撮影した画像または動画 
を回転しよラとしました。 

回転でさません。 

tf 実行でさません 

他の力ラで撮影した画像、動画、ま 
たは再をできない画橡をホ目巧正しよ 
ラとしました。 

これらの画橡、動画は赤目補正でさません。 

里実行でさません 

DISP を長巧ししてマナー 
モードを稱除して<ださい 

マナーモード時にフラッシュや音量を 
設定しようとしました。 

マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はでさま 
せん。フラッシュや音量を設定したい墙合は 、マナー 
モードを解除してください。 

接続でさませんでした 

バソコンまたはプ1」ンターとの通信び 
でさませんでした。 

-バソコンまたはフ1」ンターの電源び入っているか 
確認してください。 

-バソコンまたは US 目ケーブルの接続を確詔してく 
ださい。 

プ U ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、そ 
の他のフ U ンターエラーび発ちしてい 
まず。 

-フ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確詔 
してくださし、 

-プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入 
れてくださし、 

-お使いのフ1」ンターの使巧説日月書をお読みくださ 
い。 

プ U ンターエラー 
再開しますか？ 

用紙またはインクび切れているか、そ 
の他のフ1」ンターエラーび発生してい 
ます。 

プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確認し 
てください。プ1」ンターエラーを解消ずると自動的 
にプ1」ントび再開されまず。確詔後ちエラー>(ッセー 
ジび消えない場合は MENU /0 K ボタンを押して、プ U 
ントを再開してくださし、。 



面ったとをは日5 













冨口表术 


警告表示 

警告巧容 

処置 

プ IJ ントで定ません 

他の力ラで撮影した画像またはプ1」 
ンターび画像フォーマツトに巧あして 
いない画像をフ1」ントしよラとしまし 
た。 

-お使いのフ1」ンターの使用説明書をご覧にな0、 
プリンターが J 円 F - JPE 白、 Exif - JPEG 形式の画 
慷フオーマツトに対応しているかご確認ください。 
対応していない場合はフ IJ ントでをません。 

-このカメラで撮影したデータな外はプ1」ントでき 
ないことがあ0まず。 

プ U ントでさないコマでず 

他の力ラで撮影した画像（巧）ま 
たは動画をフ U ントしようとしまし 
た。 

-動画はプ1」ントでさません。 

-この力文ラで撮影したデータな外はプ1」ントでき 
ないことびあ0ます。 
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便利に巧いこなす 

何かと巧利な機能/操作 

切下のよラに設定すると電池び長持ちするよラになります。 

•匹! 顔キレイナビ（函 3 己） -► OFF 

• の AF モード（围 巨已） 吟 圆センター固定 

•画モニター表示（围 78 ) 吟 國節電 ON 


^ _ 

-吕秒タイマーでブレ防止 

シャッターボタンを押す際に力;>< ラび動くのを防ざたいときに便利です。 

-セルフタイマーを途中でやめるには 

DISP / BACK ボタンを押すと、セルフタイマーを途中で止めることびできます。 
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何かと便利な機能/操作 


^顔キレイナビ機能の语利な使い方_ 

四顔キレイナビ （围 3 己）を ON にして撮影すると、政下のような機能び使えます。 

r 影 ^ •セットアップ六ニューの回 撮影画像表示を画像拡大チェックに すると、撮影後 

- - に顔をあ大して確認でさまず。 

今回 撮影画像表示 076) 

. セットアップ分ニューの ◎赤目補正を ON にすると、検出した人物のホ目を補 
正で去まず。 

吟 ◎赤目補正 （菌 7 日） 

〔田牛^ • 再生時に ▼ を押すと、顔を拡大でをます。 

- 吟「撮影した画儘を見る」（围 36) 

-スライドシヨー時に顔を拡大でさます。 

吟圆 スライド シヨー (围 71) 

-顔で人物を検索で去ます。 

今■区！ ピクチャーサーチ （國 41) 

-顔の部分のみを拡大して切り取れます。 

吟ロ トリミング （國 73) 

(プリント) •撮影した人数分、自動でプ U ント枚数を設定で去ます。 

「プ U ンターにカメラをつないでプリントする」（围已 7) 
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何かと便利な機能/操作 


瞬使って便利凸 

-被写化がが光 


なるほど機能 


被写体が逆光 

今撮影メニューの 囚 撮影モードをかろ高感度 2 巧撮りに設定し 
(國28)、被写体を画面中央に配置する。 


被写体が動いている 

今撮診メニューの田 AF モードを园自動追尾に設定する（國巨己)。 


夜の野がでの撮影 

今匹]感度をあげて（围巨3)、フラッシュをオンにする（⑤(発光禁止） 
じ t 外にする）（围3吕）。 
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メモリーカードの標準撮影燃故/記録時囲 _ 

標準撮影枚数および撮影時間の枚数は目まです。実際の撮影枚数および撮影時間は、 
撮影条件や;モリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示され 
る記録枚数-時間は規則正しく減少しないことびあります。 


■ FinePix JZ200 シリーズ 


記録媒体 

2GB 

4GB 

8GB 

因画質モード 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 

HZEH 

240 

470 

480 

白已〇 

白 70 

1910 


270 

巳 30 

巳 40 

1060 

1080 

2130 


310 

巨 20 

巨 40 

1250 

1280 

2510 

04:3 

470 

920 

白 40 

1840 

1890 

3 巨 80 

016:9 

700 

134 已 


2 己白 0 

2810 

已 380 

回4:3 

白 20 

1740 

1840 

34 白 0 

3 巨白 0 

巨 980 

回16:9 

1 巨 80 

3040 

3360 

6080 

6720 

12160 

動画 +1 

阳1280で 

日分 

18 分 

37 分 

四 

27 分 

已已分 

111 分 

厕 

已 8 分 

] 1曰分 

233 分 


*1 動画を連続して記録する場合、 2GB または約29分で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい 


場合は、再度シャツターボタンを巧して<ださい。記録可能時間表示は約 2GB で計算されます。 
*2 HD 動画を撮影するときは、 class 感 iU 上のメモ U — 力ードをご使用ください。 
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メモ u —力ードの標準撮影枚数/記録時間 


■ FinePix JZ 100シリーズ 


記録媒体 
巧 ^"^^^ 

2GB 

4GB 

8GB 

国画質モード 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 

1 田 4:3 1 

270 

已4已 

已已〇 

]0白0 

1110 

2180 


310 

610 

已2已 

1220 

1240 

2440 


360 

7] 已 

730 

1430 

1470 

2870 


己 30 

1030 

1060 

20巨0 

2130 

4120 

016:9 

700 

1340 

1400 

2巨白0 

2810 

已380 

回 4:3 

11 已〇 

2140 

2300 

42白0 

4600 

8已80 

016:9 

1己80 

3040 

33巨0 

巨080 

巨720 

12160 

動画 W 

晒 1280 で 

9分 

18分 

37分 


27分 

己己分 

…分 


巳8分 

11日分 

233分 


*1 動画を連続して記録する場合、 2GB または約2日分で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい 


場合は、再度シャツターボタンを巧して<ださい。記録可能時間表示は約 2GB で計算されます。 
*2 HD 動画を撮影するときは、 CLASS® しソ上のメモ U— 力ードをご使巧ください。 
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L まな仕様 


システム 


型き _円 nePix J 之2日日シ U - ズ / J 之1日〇シ U - ズ_ 

有効画素数 【 Fine 円 X JZ 吕〇〇シリーズ】 

約1目0日万画素 
【FinePix JZ 100シリーズ】 

約1400万画素 

撮像素子 1/2.3型正ち画素 CCD 原色フィルター採用 

記録メディア SD / SDHC/SDXC メモ U — カード（蝶社推奨品) 


記録ち式 -静止画： DCF 準拠（圧縮 ： Exit Ver .2.3 JPEG 準拠 / DPOF 対応) 

-動画： DCF 準拠 (AVI 形式 Motion JPEG ) 


記録画素数 
(ピクセル） 

[円 ne 円 X JZ 200 シリーズ】 

• 114:3 (4608 X 3456) - 

•の 4:3 (3264 X 2448) 

- 回4:3 (2304 X 1728) 

03: 

2 (4608 X 3072) 

• 016:9 (4608 X 2592) 

- 1316:9 (3072 X 1728) 

- 016:9 (1920 X 1080) 


[Fine 円 X JZ 100シリーズ】 

- 04:3 (4288 X 3216) - 

03: 

2 (4288 X 2864) 

• 1116:9 (4288 X 2416) 


• 134:3 (3072 X 2304) 

- 回4:3 (2048 X 1536) 



- 1316:9 (3 昕 2 X 1728) 

- 016:9 (1920 X 1080) 


レンズ -名称： フジノン光学式8倍ズームレンス 


• 焦点距離： f =4 .已 mm 〜 36.0 mm 

(3 己 mm フィルム換算：約2已 mm 〜約2日日 mm 相当） 

-開放 F 値： F 2.9 胞角）〜 F 己.目（望遠） 

デジタルズーム 【円 nePix JZ 200 シリーズ】 

約 7.2 倍（光学8倍スームと併用最大約巳 7.6 倍） 

【FinePix JZ 100シリーズ】 

約 6.7 倍（光学8倍ズームと併用最大約巳 3.6 倍） 

絞り F 2.9/ F 7.8 (広角）、 F 巳. 9/ F 16 .日（望遠） （ N □フィルタ併巧） 

撮穀可能範囲 -標準： [広角]約 3 日 cm 〜〇〇、[望遠]約 90 cm 〜 CO 

(レンズ先端面か 5 • A (マク n ) :[広轴約己 cm 〜約 60 cm 、 陸識約 SOcm 〜約 1.2 m 

の距離） 
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主な仕様 




1 システム 


撮影感度 

AUTO 、 ISO 1 00/200/400/800/1600/3200* (標準出力感度） 

* 最大記録画素数 0 

測光方式 

TTL 2 已6分割測光 

露出制御 

プ n ブラム AE 

露出補正 

-2 EV 〜 +2 E \/、1/3 EV ステップ 

手プレ防止モード 

光学式（レンズシフト方式） 

シャッタースピード 

1/4秒〜1/2日日日秒 （ AUTO モード）、 

(メカニカル 
シャッ ター 併用） 

8秒〜1/2日日日秒（全モード合わせて） 

連写 

【Fine 円 X JZ200 シ U- ズ】 連写速度：約 0.7 コマ/秒、最大3コマ 
【Fine 円 X JZ100 シ U- ズ】 連写速度：約 1.2 コマ/秒、最大3コマ 

フォーカス 

•モード； シングル AF / コンテイニュアス AF 
• AF 方式； TTL コントラスト AF 
- AF フレーム選択： センター固定/自動追尾 

ホワイトパランス 

シーン自動認識オート/プリセット（晴天/曰陰/昼光色堂光灯/昼白色壁光打/ 
白色壁光打/電球） 

セルフタイマー 

0 FF /10 秒/2軟 

フラッシュ 

-方式： CCD 調光による才ートフラッシュ 

- 撮影可能範囲（感度： AUTO 時）： 

■標準 [広闻約 30 cm 〜約 3.0 m 、 陸遠]約日日 cm 〜約 2.0 m 

■化 （マク □) [広闻約 30 cm 〜約 60 cm 、 [望遠]約8日 cm 〜約 1.2 m 

フラッシュ発光 

- 赤目補正 OFF 時； AUTO / 強制発光/発光禁止/ス□-シンク n 

モード 

- 赤目補正 ON 時； 赤目 軽減 AUTO / 赤目 軽減+強制発光/発光禁止/ 

赤目 軽減+ス n — シンク n 

液晶 モニター 

[FinePix JZ2 已〇〜 JZ 呂9已 /JZ1 己〇〜 JZ1 9己】 

3.日型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率約目目％) 

【Fine 円 X JZ200 〜 JZ 呂4已 /JZ1 00 〜 JZ1 4己】 

2.7 型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率約目目％) 
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主な仕様 


システム 


動国 田日1280 (1280 X 720) /四 （640 X 48の /M (320 X 240)、 

3日フレーム/砂、音声付さ（モノラル） 


入出力端モ 


ビデオ出力 N 下 SC / PAL 方式（モノラル音声付き） 

デジタル入出力 USB 2.0 High - Speed . MTP / P 下 P 接続 


電源部、その他 


電源 充電式バッテリー NP -4 已 A / NP -4 已巨（付属） 

パッテリー作動可能*バッテリーの種類： NP -4 已 A / NP -4 已 B 
枚数の目を •撮影巧数：約 ISO 枚 

CIPA 規格による。撮影モードは〇 ( AUT 日）時、バッテ U - は付属のわの、記 
録メディアは SD メモ U —力ードを使用し測定。 

* ミ主意：バッテ1」一の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるたゆ、ここに示ず 
バッテ IJ 一作動可能枚数を保 iE するちのではありません。ほ温時では y (ッテリー 
作動可能枚数びかなくな0ます。 


がお寸法 

1日日. 3 mm X 已巳 .9 mm X 23.9 (18. 3つ mm (幅 x 高さ x 奥巧さ） 

* 突起部含まず、奥行は最薄部表記 

撮穀時質量 

【 Fine 円 X JZ 呂已〇〜 JZ 29 已 / JZ 1 已〇〜 JZ 1 9已】 

約13巳 g (付属バッテ IJ -、 メモリーカード含む） 

[FinePix JZ 呂〇〇〜 JZ 24 已/ JZ 100〜 JZ 14已】 

約12目 g (付属バッテ U -、 メモリーカード含む） 
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電源部、その他 


主な仕様 


が百 

貿ま 

[FinePix JZ 2 已〇〜 JZ 呂9已 / JZ 1 己〇〜 JZ 1 9己】 

約 118 g (付属バッテ U -、 メモ U- 力ード含まず） 

【 Fine 円 X JZ 200 〜 JZ 呂4已/ JZ 100 〜 JZ 14引 

約112旨（付属バッテ U -、 メモ U- 力ード含まず） 

動作環境 

温度： 0で〜+40に 

湿度： 10-80% (結露しないこと） 


1 / く ッテ U — NP -4 已 A / NP -4 已 B 

公称電圧 

3.7 V 

公称容量 

720 mAh 

使用温度 

日で〜+4日む 

がお寸法 

(幅 X 高さ X 厚み） 

31 .0 mm X 39.6 mm x 6.0 mm 

質量 

約 1 已.已呂 


1パッテリーチャージャー巳 C -45 巳 

定格入力 

AC 100 V 〜24白 V 已白/ 60 Hz 

入力容量 

6.0 VA C 100 V /240 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V 已日日 mA 

適合バッテリー 

FUJIFILM 充電式 yS ツテ U — NP-4 已 A / NP -4 己巨 

充電時間 

約12日分 （+2 日でにおいて） 

使用温度 

日で〜+4日じ 

がお寸法 

(幅 X 高さ X 厚み） 

4白 mm X 目1 mm X 23 mm (突超物を除く） 

質量 

約6日 g (本体のみ） 


※質量•かあゴ法は、仕向け国によって異な0ます。 


の仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使巧説明書の記載の誤 
りなどについての補償はご容赦ください。 



便利に使いこなす 105 
















■ 


各撮影モードで使用でをる機能について 


各撮影モードで使用できる機能は UTF のとおりです。 



■l 



I^^^Hh»hhbbhhhhhhhhhhhhhhhI 
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各撮影モードで使巧でをる機能について 


〜 ■ -、、 -腮モード 

居能 ■ --- 


CM 

P 

が 

O 

♦ 

▲ 


じ 

み- 

‘稱 


を 

ぷ 

了 


画 

巧 

m 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

:*。,か 

。わ， 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

。•お 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

OFF 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

1_ a _1 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


1自動的に固定されます。 

2 カメラび自動でマク□の ON/OFF を切り換えます。 
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ご使用前に必ずお読みください 


に をを上®ご注意 I 

このたびは興社製品をお買上げいたださ、あ0びとラございます。 

•ご使用の前に r ま全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い 
<ださい。 

-お読みになったあとは大切に保管してください。 

表を内宮を無視しで誤った使い方をしたとをに生じる危害や障害の 
程度をなの表示で説明しています。_ 

A この表示の搞は「死亡または重傷などを負ラ可能性び想 

山—。 定される」巧容です。 

わ . tg この表示の欄は「障害を負ラ可能性または物的損害の 
g みび発生する巧能性び巧定さむる」巧容です。 


お守りいただ < 巧容の種類を巧の絵表示で説明しています。 

A 

このよラな絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚 
起」內容です。 

(S) 

このぶラな絵表示は、してはいけない「禁止」巧容です。 

〇 

このような絵表而ま、がず実行していただく「強制」內 
容です。 


A 警告 

C 

制緊グを 

真常び起さた5電源を切 D 、 電池•バッテ U — や AC バ 
ワーアダプターを かす。 

煙び出ている、異臭びするなど異常状態のまま巧用する 
と、火災•感電の原因になります。 

-お買上げ店にご相談ください。 

水めれ 禁止 

巧部に水や貢物を落とさない。 

水•異物び巧部に入ったら、電源を切り、電お•バッテ iJ — 
や AC ノりーアダフターをかす。 

そのまま使用すると、ショートして火が•感電の原因にな 
ります。 

. お貢上げ店にご相談ください。 

(§) 

® 呂，シ甲つ一 
きでのほ用禁止 

風呂、シャワーまでは巧用しない。 

火災 • 感電の原因にな0ます。 
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分巧换止 

分おや改造は箱巧にしない（ケースはお巧に開けない)。 
火が- 感電の原因に な D ます。 

(S) 

接轴窝止 

落下などによって破損し、内部び 雷 出したと宝は， 雷 出 
部に手を轴れない。 

感電したり、破損部でけびをする原因になります。 

-感電やけびにを意して速やかに電ミ也•ノてッテ U- を取 D 出 
し' お買上げ店にご相談ください。 

Q 

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、お理に 
引をなげた0、加巧した0しない。 

コー问こ傷びついて、火災-感電の原因になります。 

-コー问こ傷びついた場合は、お買上げ店にご相談<だ 

さい。 

S) 

不妨な場所に置かない。 

バランスび<ずれて倒れた 0 落下した D して、けぴの原 
因にな D ます。 

S) 

移動中の使巧はしない。 

歩巧中や自動車などの乗り物を運転しなび！ 5 の撮影、再 
生などのを作はしないで < ださい。 

転剧、交通事故などの原因にな 0 ます。 

〇 

S) 

雷び鳴0だした5金属部分に轴れない。 

落雪すると誘電雲によ 0 感電の原圆こな 0 ます。 

指定かの方法で電お‘バッテ u — をを巧しない。 

電池は極性（承©)表示どお功こ入れてください。 

(S) 

電ミ也•バッテ U - を分解、加工、加熱しない。 

電池•バッテ U - を落としたり、衝單を加えない。 

U チウム電化やアルカ U 電化は巧里しない。 

電池-バッテリーをショートさせない。 

電巧 • バッテ U - を金属製品と一指に保管しない。 

! ':ッテリーを指定 lil 巧の巧電器で巧電しない。 

電ミ也 • / C ッテ IJ- の破裂 • 液漏れによ D 、 火が • けびの原 
因にな D ます。 

(S) 

指定巧の電化 • バッテ！ J - や AC パワーアダプターを使 
巧しない。 

表示された里源至圧！ a パの至圧で使用しない。 

乂がの原因にな 0 ます。 





























電巧•バッテリーの液び忌れて、目に入ったり、巧膚や 
巧おに付着したとさは、失明やけびのおそれがちるの 
で、ただちにをれいな水で洗い流し、ずぐに医師の治 
療を受ける。 

〇 

バッテ U - び正しくでおされていないと、爆発のを険び 
あります。交巧には同一または同タイプのをのだけを巧 
巧して < ださい。 


引义性•可燃性•爆ち性のガスびちる場所や、工場な 
ど巧塵び発生ずる場所では使用しない。 

爆発や火災の原因にな0ます。 

〇 

電ミ也-バッテ U - を南更ずる場合やお巧ずる場合には、 
端子部にセ □ J \ンテープなどの巧場テープをはる。 

•他の金属や電ミ也と混じると発火、破裂の原因になりま 
す。 

〇 

メモ U - 力ードは，乳な時に巧れをはないこと。 

メモ IJ ーカードは、かさいため？ L 幼児び誤って飲み込む 
巧旨目性びあ D ます。孰巧巧の手の届かない場巧に保管 
してください。万一、乳か巧び飲み込んだ場合は、た 
だちに医師と相談してください。 


A ま意 

Q 

ミ由煙、場気、湿気、ほこりなどびをい場所に置かない。 
义が • 感電の原因になることびあ0ます。 

( S ) 

S 巧な高温になる 巧 巧に B かない。 

窓を閉めをった自動車の中や、直お日光び当たる場所に 
置かないで < ださい。 

乂災の原因になることびあります。 

〇 

かさいお子様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびあ0ます。 

〇 

本舆品の上に重いをのを置かない。 

バランスびくず； n て倒れたり，落下した D して、けびの 
原因になることびあ0ます。 


AC バワーアダプターを接続したまま移動しない 。 AC 
_ バワーアダプターを巧くときは，接続 コー ドを引コおら 

机、。 

^ 電源コードやケーブルび傷つを、乂が•感電の原因にな 

ることびあります。 


お取り扱いにご注意ください 


〇 

電源プラグび痛んだ D 、 コンセントの差し込みびゆるい 
ときは使用しない。 

义災-感電の原因になることびあ D ます。 


本製品や AC A ’ ワーアダプターや巧電器を巧やな団で 


おおつたりしなし、。 

熱びこち0ケースび変形し、火ぶの原因になることびあ 
0まず。 

〇 

お手入れの際や長時間使用しないとをは、要ミせ-バッテ 
U - や AC パワーアダプターを列し、軍源プラグを巧く。 

火が-感電の原困になることびあ D ます。 

e 

g 毋フ5ヴを 
巧< 

巧電按了をは充電器をコンセントか5巧く。 

コンセントにつけたままにしておくと义がの原因になるこ 
とびあ D ます。 

( S ) 

フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 

一時的に視力に影誓することがあ D ます。 

特に乳幼児を攝影するとをは気をつけてください。 

〇 

乂モリーカードを取り出ず場合、力ードびおび出ず場合 
びあ D まずので、指で受け止めたをにカードを引を巧く 
こと。 

飛び出したカードび当たり、けびの原因になることびあ 
0ます。 

A 

定期的な內部点検 • 清掃を巧巧ずる。 

本製品の巧部にほこりびたま D 、 火がや故障の原因にな 
ることび友0ます。 

•吕年に 1 度くらいは、巧部清掃をお買上げ店にご巧頼 
ください。 


〇 

フラッシュ活光部に指などをがれたまま篇光しないこと。 
やけどのをおびあ 0 ます。 

( S ) 

フラッシュ発巧部を巧したり，物でふさいだまま活巧し 
ないこと。 

発煙や変色の原因にな 0 ます。 
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お取り扱いにご注意ください 


電源についてのご注意 

!5^ご巧用になる力>ラの電池の種類をお確かめの上お読みください。 
電池-バッテ U —を上手に長くお巧いいただ<ため、下記をお読み< 
ださい。使いちを誤ると、電池•バッテ U - の寿命び短<なるばかり 
か、お漏れ、発熱’発义の恐打びあります。 


fn 巧電式リチウムイオン A‘ ッテリー桂用機種_ ] 

※バッテ U - は出荷時にはフル充電されていまはん。お使いになる 
前に必ず充蛋してください。 

※バッテ U - を持ち運ぶとをは、カメラに取 D 付けるか、ソフトケー 
スに入れてください。 

■バッテ U —の特性 

•バッテ U - は使わなくてを、少しずつ放電しています。撮嚴の直前 
(1 〜2日前）に充電したバッテ U - を用意してください。 

•ノてッテ U - を長く持たはる口んできるだけこまめに電源を切ること 
をおすすめします。 

• 寒ち地や低ミ届時では撮影でをる枚数びかな<な0ます。充電済みの 
予備パッテ U —をご用意ください。また、使用時間を長<するために， 
) !:ッテ U - をポケットなどに入れて温かくしておを、撮影の直前にカメ 
ラに取り付けてください。カイ□をお使し1になる場合は、直接バッテ 
リーに沿れなしなうにこう主意くだごい。 


■巧電について 

‘付属の充電器を使用して充電でをます。 

-充電は周囲の温度び日で〜+ 40での節囲で巧能です。この範囲 
外では充電でをなしにとびあります。 

-+ 10で〜+ 3巳でのミ届度範囲外で充電する場合、バッテ IJ - の性 
能をち化させないために充電時間び長くなることびあります。充 
電は+10で〜+ 3巳での温度範囲で巧ってください。 

•巧電式 U チウムイオンバッテ U - は充電の前にな電したり、使い切っ 
たりする必要はありません。 

•充電び終わったあとや使用直をに、バッテ U —び熱を持つことびあ 
りますび、異常ではありません。 

• 充蛋び完了したノてッテ1」一を再充電しないで < ださい。 
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■ /む/テ U —の寿命について 

萬温で使用した場合、約30日回繰0返して巧えます。使用でをる 
時間び善しく短くなつたとさは、バッテ1」一の寿命です。新しいバッテ 
U —をお買い巧めください。 


■保を上のごを意 

• 充電された巧態で長期間保存すると、特性び劣化することびあ0ま 
す。しばら<使わない場合は、使い切った巧態で保ちして<ださい。 
•使用しないとさはがずバッテ U —をカメラや、バッテ u — チャー 
ジャーから取り外してください。 

-涼しし化ころで保存してください。 

-周囲のミ届度び+1己で〜+ 25でく 5いの乾燥したところをおすすめ 
します。 

•暑し化ころや極端にきいところは超けてください。 


の 危険でずので、巧のことにごま意ください 

A ノてッテ U - の金属部分に、他の金属び軸れないよラにしてく 
ださい。 


火気に近づけた0、乂の中に巧げ化んだりしないで<ださ 


ぉ阐した。、改造したりしなぃでくださぃ。 

-強い衝單を与えた0、落とした0しないでください。 

-水にめらさなし)ようごま意ください。 

-端デは常にをれいにしておしでください。 

•長時間高温の場所に置かないでください。また，長時間、バッテ IJ - 
で使用していると、カメラ本体やバッテ U - 石额を帯びますび、巧障 
ではありません。長時間の攝影、巧をには AC バワーアダフターを 
お怯いくだごい。 


旦単3おアルカリ乾電池、単3おニッケル水素電池 
使用機種 


■取扱い上のごを意 

• 火中にお入した0、加熱した D しないで<ださい。 

• プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレス 
やヘアビンなどの金属類と一緒に持ち運んだ0保管しないで < だご 
い。 

-水やミ毎水につけたり、端子部分をめらさないでください。 







•変形さはた0、分辑、改造をしなし、でください。 

• か装チューブをはびしたり、傷をつけないで<ださい。 

•落としたり、ぶつけたり、大走な衝單を与えないでください。 

•液漏れしている、変形、変を、その化黃常に気づいたと走は使用し 
ないで < ださい。 

•高温、を湿の場所に保管しないで<ださい。 

•か巧やお子様の手の届 < 節囲に巧置しないで < ださい。 

•カメラに電池を入れるとさは、極性（©と毎）にま意して表示どお 
りに入れてくださぃ。 

• 新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合:充電巧みの電池と、 
放電した電池)、あるいは桂類やメーカーの異なる電池を混だて使 
用しないで < ださい。 

•長い間使用しないとをは、電池を取り出しておいてください（電池 
を取り外して巧置した場合、各種設定びク U アされます)。 

• 使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り列しは力 
>^ラの電源を切〇、電油の温度び下げるのを待ってから巧って<だ 
さぃ。 

•寒冷地（+10で1ツ下）では電池の性能びほ下し、使用可能時間び 
極端に短くなります。特にアルカ U 乾電巧はこの巧巧びあ D ますの 
で、電池をポケットの中なとで温めてからお使い<ださい。また、力 
イ□をお使しの場合は直接電池に触れないよラにごを意ください。 

•電池の電極に皮脂などの巧; n びあると撮影枚数び極端にかな < なる 
ことびあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい巧で 
T 寧に清掃して < ださい。 

A 万一' 巧なれび起こったとさは、電池挿入部についた巧をよ 
くふき取ってか日、巧しい電池を入りてください。 

電池の液び手やな服に付着したとさは、水でよくない流して 

A ください。また，巧び目に入った場合には失明の恐 n びあ0 
ます。こすらずに、をれいな水で洗ったあと、医師の診療を 
受けてください。 


お取り扱いにご注意ください 


■単3おニッケル水素電池を正しくお使いいただ < ためのま意 

•お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」 
状態になっている可能性びあります。また、まだ十分に使用できる状 
態で充電を繰0返すと「メモ IJ - 効果」び生じる可能性びおります。 
r 不ま性」状態や「メモ IJ 一巧)ま J び発ちしたニッケル水素電池では、 
充電をの使用可能時間び短<なる症がび出てをます。この症状を巧 
ぐにはカメラに内蔵してし、る充電おな電機能をお試しください。 
「不活性」や「メモ U —効ま」はニッケル水素電ミ也固有のをので、 
巧障ではありません。 

^ アルカ IJ 乾電池使用時は r 充電池巧電」磯目目を使用しな 

心^'王忌ぃでくださぃ。 

•ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR - AA 専用で 
す。乾電池や化の充電式空池を充電すると，液漏れ、発熟、破裂 
の原因になりまず。 

•ニッケル水素電池の充電は、き用の充蛋器を使用し、充電器の「使 
用説明書」の指況こがって正しく行ってください。 

•充電器では、指定列の電おを充電しないで<ださい。 

-充電直後の電細ま高温になってしぶことびありますので、ごを意く 
ださい。 

•カメラの機構上電源を切ってを微か電流び流れています。ニッケ 
ル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、 
巧電してを使えなくなることびありますので特にごを意くださし、。 
•ニッケル水素至ホは使わな<てち自然放電しており、使用可能時間 
び短くなることびあ0ます。 

•ニッケル水素電池は、巧電し週ぎると急速に劣化します。（懷中電 
巧などでの巧電)。巧電はカメラの r 充電ミ也®電」機能をご使用く 
ださい。 

-ニッケル水素電細こを寿命びあります。巧電と充電を操0返してち 
使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあ D ます。 

■電ミ也の廃棄について 

• 電池を捨てるときは' 地域のを例に従って処分してください。 
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お取り扱いにご注意ください 


を両 機種（〇、 且）共通の ごま意 I 

■かお巧電式電ミ也の U サイクルについて 

ル形充電ぶ電池（|」チウムイオン^ (ッテ1」一またはニッ 
ケル水素電池など）は IJ サイクル巧能な責重な員源で 
す。ご使用済みの電ミ也は、端子を絶縁するためにセ 
□; \ンテープなどをはるか、個別にポI」袋に入れて最 
寄りのI」サイクル協力店にある充電式電池回収 BOX 
に入れてください。巧細は' r 一般社団法人 JBRCJ のホームぺ一 
ジをご養照ください。 http://www.jb に. net/hp/contents/jbrc/ 
index.html 

■ AC A ‘ ワーアダプター使用機種 

必ず害用の AC / f ワーアダプターをお使いください。 

弊社専用品が巧■の AC ノてワーアダプターをお使いになるとカメラび 
巧障する原因になることびあります。 

AC； のーアダプターに関しての詳删ま、取扱説明書をご参照くださ 
し、。 

•室內専用です。 

• DC 入力端子へ、接続コードのフラグをしっかり差し込んでくださ 
い。 

• DC 入力端子から接続コードを巧くときは、カメラの電源を切って、 
プラグを持って巧しでください（コードを弓1っおらないでください)。 

•AC バワーアダプターは、指定の機器しソ外には使用しないでくださ 
い。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとをがありますび巧障で 
はあ0まはん。 

•分解した0しないで<ださい。を険です。 

• 高温を湿のところでは使用しないでください。 

• 落としたり、強いショックを与えないでください。 

-巧部で発振音びすることびありますび、異常ではありません。 
•ラジオのおくで使用すると、巧音び入る場合びあ0ますので、離し 
てお使い < ださい。 


[ ソフトウェアに関するご注意 ] 

A 本裂品に同旧されている CD-ROM を言楽用 CD プレー 
ヤーにかけないでください。写に障害を負ラ恐〇や、スピー 
力一' イヤホンなどを破損する恐れびあります。 

お客様は曰本国政巧または該当国の政巧よ0必要な訂可などを得る 
ことなしに「許諾ソフトウェア」の全体または一部を直接または間接 
に翰出してはな0ません。 

■保用說巧書について 

使用説明書はパーソナルコンピューター（な下パソコンといいま 
す）と Windows、Macintosh の使用方法に関する基本的な巧識 
をお持ちになつていることを前提として書かれています。':ソコンと 
Windows. Macintosh の使用方法については、そ n ぞれに付属 
のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューび使用説明 
書と異なる場合びありますびご了承ください。 


カメラをお使いになる前のごを意 


■ 握影の前には試し握りをしましよう 

大切な撮影（結婚式や海列旅行など）をすると击には、必ず試し撮 
D をし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。 

※本製品の故障に起因ずる付随的損書（撮影に要した諸費用および 
撮影によ D 得るであろう利なの索失など）については補ないたしか 
ねます。 

■善作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで記緑したちのは、個人として楽しむなどの 
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさまはん。なお、実ま 
や興斤、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
てを、撮影を制限してしぶ場合びありますのでごま意ください。また、 
善作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモ IJ ーカー 
ドの転送は、 著作権法の規定による範囲巧で使用するがかはご利用 
いただけませんので、ごま意願います。 



■製品の取り巧いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝擊を与えると、画像ファイルび正常に記 
銭ご： n ないことびありますのでごを意 < ださい。 


112資料 









お取り扱いにご注意ください 


■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 
万一のとをは、応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合：付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく 
洗をしてください。 

-目に入った場合：をれいな水でよく洗い流し、最ほ1巳分間洗浄し 
たあと、医師の診断を浸けて< ださい。 

•飲み込んだ場合：水でよ <□ の中を洗をして<ださい。大量の水を 
飲んで吐を出したあと、医師の診断を憂けて<ださい。 

液晶バネルは非常に高精度の技術で作られておりますび、黒い点や 
常時点のする点などびを在することびあります。これは故障ではな 
く、記録される画像には影響ありません。 

■商標について 

xD-Picture CarcT "、 xD - ピクチャーカード…は富±フイ 

ルム（株）の商標です。 

• DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 
• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は、米国および他の国々で 

登緑された Apple Inc . の商標です。 

•Windows 7. Windows Vista および Windows □コは、マイクロ 
ソフトグループの商標です。 

• IrSimpleT " は Infrared Data Association ® の商標です。 

-怡5〜または IrSimpleShot ™ は、 

Infrared Data Association ® の商標です。 

•SDHC □コ 、 SDXC □コは 3 D -3 じ LLC の商標です。 

•HDWI □ゴは商標です。 

- mixi はな式会社5クシィの登録商標です。 

• YouTube は Google Inc . の登録商標です。 

•その他の社る、商品名などは、 曰 本およびミ毎列における各社の商 
棲または登録商標です。 

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

• 本製品は、一股財団法人 VCCI 協会の基準に基づ<クラス巨情報 
巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引を起こすことびあ0ます。本書に従って正 
しい取0巧し、をしてください。 

• 本製品を飛行おや病巧のやで使用しないでください。使用した場合、 
飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることびあ0ます。 


[ カメラの巧用上のごま意 I 

力;><ラを強い光源（晴天時の太隔など）に向けないでください。撮 
像素子び破慎する場合びお0ます。 

■胜けて欲しい博を場所 

次のよラな場所での本磬品の使用’保管は避けてください。 

•雨天下、湿気や n 吉、ほこりのをいところ 

-直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車のなど、高温にな 
るところ 

•極端に寒いところ 
•振動の激しし化ころ 
•油煙や湯気の当たるところ 

•強い電磁場の発生するところ（巧送塔.送電樣、レーダー、モーター、 
トランス、磁石のそばなど） 

* 防虫剤などの禁品や n ム、ビニール製品に長時間接軸するところ 

■扇水、厦水、がかぶ0にでま意（防水機能付機種を除 <) 

水や砂は本製品の大敵です。巧辺、水辺なとでは、水や砂びかか！5 
ないよラにしてください。また、水でめれた場巧の上に、本製品を 
置かないで<ださい。水や砂び本製品の內部に入りますと、故障の 
原因になるばかりか、修理でをなくなることもあります。 

■結露（つゆつき）にご注意 

本製品をきし化ころから急に暖かし化ころに持ち込んだと定などに、 
本製品内か部やレンスなどに水滴びつくこと縮露）びあ D ます。こ 
のよラなときは電源を切り、水滴びなくなつてからお使いください。 
また、メモ U —カードに水滴びつくことびあ0ます。このよラなとさは 
メモ1」一力ードを取口出し、しばらくたつてからお使し K ださい。 


■ 長時間お使いにな5ないときは 

本製品を長時間お使し化な6ないとをは、バッテ U - または電池 、 y 
モ U —カードを取りかして保管してください。 


■カメラのお手入れ 


-レンス、巧晶モニター表面などの巧れはブ□アーブラシなどでほこ 
りを仏い、乾いた柔5かい巧などで唐くふいてください。それでち 
取れないとさは、フジフイ J レムのレンスク IJ 一ニングペーノて一にレ 
ンスクリーニング U キッドをか量つけて轻くふしでください。 

•レンス、巧晶モニター表面などは傷つきやすしので、固いものでこ 
すった0しないで < ださい。 
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お取り扱いにご注意ください 


•カメラ 本体は、乾いた柔5かい巧などでふいてください。シンナー、 
ベンジンおよび殺虫き似ど揮発性のをのをかけないでください。変 
質、変あしたり、塗料び曲ブるなどの原因になります。 

■お巧で淀ラとを 

•このカメラは国内仕様です。付属している保記書は、国内に限6れ 
ています。旅行先で万一、故障不具合び生じた場合は、持ち帰つ 
たあと国内の聘社ヴービスステーシヨンにご相談ください。 

•ミ毎か旅斤などでチェックインする旅巧カバンにカメラを入れなし巧く 
ださい。空港での巧巧いによつては、大さな衝擊を受けて、外観に 
は変化びなくてち内部の部品の故障の原因になることびあります。 



詳細は、使用説明書をお読み<ださい。 


■ メモ U —力ード取扱上のごを意 

• メモ|」ーカードは、ルさいため乳か巧び誤って飲み込む巧旨目性び 
あります。乳幼巧の手の届かない場所に保管してください。万一、 
孰幼巧び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

-メモ IJ ーカードをカメラに入むるとをは、まっすぐに挿入してくださ 
い。 

•メモ IJ 一力ードの記録中、消ま（フォーマット）中は、絶卸こメモ U - 
カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでくだごい。メ 
モリーカードび破壊されることびあります。 

*指定じ1列の><モ|」ーカードはお使いになれまはん。巧巧にご使用に 
なるとカメラの故障の原因になります。 

•強い静電気、電気的ノイスの発生しやすい環境でのご使用、保管 
は遇けて < ださい。 

-静電気を帯びたメモ U - 力ードをカメラに入れると、カメラが誤作動 
する場合びあ0ます。このよラな場合はいったん電源を切ってから、 
再び電源を入れ直してください。 

-スボンのポケットなどに入れないでください。座ったと定などに大を 
な力び扣わり、壊れる恐れびあります。 

•長時間お使いになったあと、取り出したメモ u — カードびミ届かくなっ 
ている場合びありますび、故障ではあ D まだん。 

-メモ U — カードにはラベル巧は一切は！5ないでください。メモリー 
カードの出し入れの際、故障の原因にな0ます。 
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■ メモ U - 力ードをパソコンで使用ずる場合のごを意 

•/ V ’ソコンで使用したあとのメモ U - 力ードを使って撮影する場合は、 
カメラでフオー7ットしなおしてください。 

•カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダび作 
成されます。画像ファイルは、このフォルブ内に記録されます。 

•バソコンでメモ IJ ーカードのフォルダち、ファイルさの変を、消去な 
どの操作を巧わないでください。メモリーカードびカメラで使用で 
をなくなることびあります。 

-函像ファイルの消去はカメラで巧ってください。 

-函像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをノ ドディスクなど 
にコピーまたは移動し、コビーまたは移動した画像ファイルを漏集 
してください。 


ソフトウェアのお pg い合わせについて 

1お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインス!-ールや使い方は使用説明書（本書）やソフトウェアの ヘル 
プか5調べることびでさます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

http :// fujifilm . jp / support / cligitalcamera / inclex.html をご賣ください。 

ク巻末のお問い台わせ巧に FAX、 電話でお問い合わせくだをい。 

^ より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。 

-力;ラの機種名 
-ソフトウェアのバージョン 
• エラーメッセージ 

-どのよラなときにトラプルが発をしますか？/トラブルび発生する直前の操作は？/ 
力ラのが態は？ /トラプルび発生する頻度は？ 

•ご使巧の PC 機種名、日 S バージョン、化の接続機器名 

ご質問によっては回答ずるまでに時間を要する場合ちありますので、あらかじめご了承<ださい。 
あらかじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認<ださい。 
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ア フターヴー ビスについて 


な記書 


保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保巧してください。 

な証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていたださます。保証規定に基づく修理を 
ご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセン 
ターにお届けいただ<際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪いときはまずチェックを 

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷ラとさは、円 ne 円 X サポートセンター 
へお問い合わせください。電話番号び巻末に記載されています。 

■故障と思われるときは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富±フイ 
ルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内び巻末にあります。依頼方法は、次のページ 
の中からお客様のご都合によりお選びください。 


■ 修理ご依頼に際してのごを意 

•本書巻まにある r 修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してくださ 
し、。 r 修理依頼票」は、故障箇所を正確に巧握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料になります。 
•修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないと 
さは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。 

.落下■衝撃、砂-おかぶ0、冠水-浸水などにより、修理をしてを機能の維持び困難な場合には、修理 
をお齡りする場合をあ0ます。 
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アフターサービスについて 


■修理部品について 

-本製品の補修巧部品は、製造打ち切り後日年を目安に保有しておりまずので、この期間中は原則として 
修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製品に交換さ 
せていただく場合ちあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただ<場合び 
あります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合には、修理をご依頼 
されるとさにその旨をお伝え < ださし、。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切にな護するため、個人情報保護に関ずる法令 

を遵守するととをに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次の 

よラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびそ 
の後のユーヴーヴポートの目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当を社、その他の協力会社に当社び作業を委託する場合、委託作業 
実施のたゆに必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することびございます。開示にあたりましては、 
盗難■漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業政外の目的に使用しないよラ、適切な監督 
を巧います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、円 ne 円 X ヴポートセンター等のお問 
合せ先、富±フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステー シヨ ン宛にお願いい 
たします。 
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アフターサービスについて 

修理の依頼方法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


参 FinePix クイックリぺアサービス 

「お預かり」’ r 個剖- r 修勒-「お届け」をワンバックにした、お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理サー 
ビスです。 _ 

-申し込みは、け下から選択してください。 

【クイック U ペアサービス申し込み巧1 

インターネット： httpy / repairlt.fuj げ ilm . co . jp / quick / index . 口 hp 

電話： 0己 0-378 日-1020 ※愛付時間：月〜± 日: 0 日〜 17:0 日 （曰-祝曰-年末年姑を除く） 

ファクス： 〇已 0-378 己- 2040 

申し込みに際し、 r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 

-当社指定の宅配業者び、ご指定の日時にお預かりに伺レ、修理完了品をご自宅までお届けします。 

-巧証期間内がを問わず、全国一律のサービス料金び必要です。また有償修理の場合には、別途修理料をび必要 
です。 

-修理料金は、修巧完了品お届け時に宅配業者に直接お支化いください。 


♦ 富±フイルム修理サービスセンターへの送付修理 

-ご巧頼の際 r 修理巧頼票」を記載の上修理巧頼品に添付してください。 
-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支化いください。 


♦ FinePix 特急修理サービス 

サービスステーションに直接お越しいただいたお宮様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行ラ持込修 
理サービス でず。 

-機種■故障の内容によっては、対応でをない場合びあります。 

-サービスステーション窓□の状;兄によっては、対応でをない場合があります。_ 

-円 nePix 特急修理ヴービスを実施している当社サービスステーションについては、0巳 0-378 目-1040に電話す 
るか、当社ホームぺージ： http ;// fujifilm . jp / support / digitalcamera / repairservice / index.html を参照して 
<ださい。 

-その場で修理を行ラことびでをます。後日引さ取0ちでをます。 

-特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。 

-修理料金は、お引さ取り時にサービスステーション窓□でお支払いください。 


♦ お買上げ店への持込修理 

-修埋料金およびその支払いち法については、お持ちいただいたお店にご確認ください。 
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[アイコン] 

因 （再ち）ボタン、21,26,3日 
面（消去）ボタン、3 
囚（露出補正）ボタン、30 
出（マクロ）ボタン、31 
〇 (セルフタイマー)ボタン、34 
4 (フラッシュ）ボタン、32 


む AUTO 、 28 

ゅろ 高感度2枝撮0、28 

画を シーンぴったりナビ、23, 28 

♦人物、28 

ホスノ ー、 28 

乂スポーツ、 28 

巧動 邸 44 

〇ナチュラルフォト、 28 
子バーティー、 28 
ホ 巧の接写、28 
婿な 火、28 
血風養、28 
ぶビー チ、28 
画 又字の撮彰、28 
じ夜景、28 
が 夜景（兰脚)、28 
这夕焼け、28 


® AUTO 、 23 
⑤逆光&人物、23 
〇人物、23 
〇風景、23 
© マク□、23 
巧夜景、23 
巧夜景&人物、吕3 


霖（赤目醫減オートフラッシュ）、32 
<5>そ （赤目軽減+強制発光)、32 
忿（赤目輕減+ス□-シンク::）、32 


4 (強制発光)、32 
Si (ス□-シンク□)、32 
⑤（発光禁止)、32 


!AF ( AF 警告)、2已 . 92 
I が （手ブレ警告)、33,曰2 
Q (フラッシュ発光警告)、33 
ち （フレゼント）、3日 
1 そ （マナーモード)' 3, 7己 


[A 〜 Z ] 

AF/AE □ック撮影、2日 
AF 警告、2已, 92 
AF モ ー K 、 6 己 
DP 0 F 抵定、已〇 
FinePixViewer 、 已1 
FINEPIX カラー、日4 
Image Capture 、 己2 
ISO 感度、63,103 
i フラッシュ、32 
MyFinePix Studio . 48 
NTS 巳、81 
PA し 81 

Pic 旧 ridge (ピクトブ U ッジ)、己 7 
P プ□プラム、28 
SDHC 文亡1」一力ード、17 
SDX 巳 ><モ|」一力ード、17 
SD 文亡1」一力ード、17 
US 目接続、48,已4,巳7 
[あ] 

赤目巧正、32 71,7日 
明るさ（露出補正)、30 
アッフ□ー ド先設を、70 
アフターサービス（修理)、116 
アンインストール（ソフトウェア）、 

50 53 


印刷（フ U ント）、已6 

インス!ル（ソフトウェア）、48,已1 

液晶亡二夕一 ( LCD )、 12,103 

才ート撮影（〇)、28 

才ートフォーカス （ AF )、29. 103 

才ートフラッシュ、32 

お気に入0、3日 

お店フリント、己9 

音量（シャッター音量、操作音置)、77 
音置（動画)、46, 78 

协] 

ミ毎外で使ラとを、114 

顔キレイナビ（顔検出機能)、35, 98 

画質モード、色4 

画像回転、73 

画像サイズ、63 

画面（表示の切 D 換え)、13 

感度、日3,103 

逆光、32日目 

強制発光、32 

記録画素数、102 

言語設定、22 7已 

光学ズーム、 24.44 

工場出荷設定、62 

]7 N 0.' 77 

に] 

再生音量、78 
再生国慷選巧、3日 
再生スーム 、 37 
再生にュー、67 
再を亡ード、 21-36 
撮影ガイド表を、81 
撮影画像表示、7日 
撮影可能節囲、102 
撮影巧能枚数、100 
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撮影メニュー、62 
撮影モード、2ス62 
自動追尾、己巳 
自動電源 OFF 、 78 
シャッター音、78 
シャッター音量、77 
シャッタースピード、103 
シャッターボタン、吕己 

充電、14 
修理、11日 
消去（静止画)、3日 
消去谢画)、4日 
焦点距離、10吕 
ズームボタン、吕4 
ストラップ、4 
スライドシヨー、71 
ス□ーシンク::、32 
静止画撮影、23 
世界時計、7巳 
節電、78,97 
セットアッフ;ニユ ー 、 7己 
セルフタイマー、34,日7 
全押し、2己 
センター固定、日5 
操作音置、77 
[た〜な] 

デジカメプリント、巳日，82 
デジタルズーム、80,102 
手ブレ警告、33 92 
手ブレ補正、79 
テレビ接続、47 
電源、21 
動画加工、日8 
動画再生、4色 
動画撮影、44 
動画ズーム、44, 8日 


動画モード、45 

動作環境（ソフトウェア)' 48,51 
卜 IJ ミング、72 
日時設定、22 7巳 

[は] 

配色設定、81 

バソコン接続、48 

発光禁止、32 

バッテ1」一、13,14,10巳 

バッテ1」一残量、13 

半押し、2己 

ピクチャーサーチ、41 

曰付あ D 設定（フ I 」ント予約）、日0 

日付ありフリント （ Piet 目 ridge )、 己8 

曰付書を込み、81 

ビデオ出力、81 

ピント、2巳 

フォーマット（初期化)、76 
フォトブックアシスト、42 
付属品、4 

フラッシュ、32103 
フ U ント予約 （ DP 0 F )、 60 
ブレ防止モード、7日 
フ□グラム、己8 
フ□テクト、72 
ベストフレーミング、13 
別売アクセサ U —、82 
ヘルプ（ソフトウエア）、已已 
補正前画橡記録' 8。 

ホワイトバランス、已4 
[ま〜わ] 

マイク□サムネイル、38 
マク□撮影、31 
マナーモード、 3.75 
7ルチ再ち、38 
メモ U - 力ード、1ス19 


モニター巧るさ、78 
モニター表示、78 
I 」サイズ、73 
I 」セット、76 
連写、己巳，103 
露出補正、30,1日3 
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修理依頼票 

※あらかじめ r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 
※本紙は拡大コピーしてお使いください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック (✓) を入れてください。 


1 フ U ガナ 1 

1 

電話番号 











お名前 



FAX 番号 


ご住所 

干 一 

製品名（型ま） 


ボディ番号（機番） 

保甜書あるいは本体 底面に 記載してある 
8 巧の番号です。 

修理お問合せ時にご連絡 < ださい。 

N 0. 

修理品への添付 

□イ呆証書 - 

□( 

□( 

□メモ U —カード 
)□( 
)□( 


- □バッ テ U — 

) 

) 

見積 

□要（修理金額 


円政上見積り） 

- □不要 

見積連絡ち法 

□電話 - 

□ FAX 




故障症状 
(故障時の様テ） 


ご購入時期 

20 年月 




※お証書を添付してください。 

修理履歴 

□初回 - 

□再巧頼（□同一症状 

-□別症状） 



発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 


□ 時々 （ 

曰に 回） 

発 

生 

蘭作モード 

□再生時 - 

□撮影時 ■ 


□シヨツクを与えると 

状 

況 

他機との接続 

□無 - 

□有（接続機 


) 



使巧電源 
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FUJSfILIVI 


實±フイルム巧式会な 


•本製品に関ずるお問い合わせは… 

※あらかじめ r アフターヴービスにつし 1 て J の巧の r 個人巧男の巧巧について J をご巧認ください。 

富±フイルム FinePix サポートセンタ 

月曜日〜金曜日（曰-?兄曰-年末年始を除く） 

午前 9: 日 0 ~ 午を 5: 4 日±匯曰午前 10: 00 ~ 午を日 

- TEL 050 -37 郎 -1060 
DU FAX 050 -3786-2060 

ご利用いただけない場合は 0228 -jO— ビ 992 

受付時間： 24 時間（ぁ信巧広は軍話の受が時間と同-でず) 

•本製品の関連情報は… 

«巧なホームぺージ http://fuji 扣 m.jp/ の自己巧巧に巧なつ 「QSA ち索 J ちご利巧<ださい。 


■修理サービス Q&A 修巧巧頼方法、紛失した付属品の睛入方ミ去など修理に関するよ<ある質問と回答をまとめて掲載してしほず。 

http ;// repairlt . fujifilm . co . jp / faq / after / index.html 

■修理納期お索サードス東京らしくは大阪のサービスステーシヨンおよぴ實±フイルム修理サービスセンターへ修理な頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場さ、修理完了予定曰を巧索することびでをます。 

http ;// repairlt . fujifilm . co . jp / repair / certificate.jsp 

■ 円 ne 円 X 修理概算 当社サービスステーシヨ：/に直接修理依賴された場合の目安の慢理料金を算出できまず。 

見積サービス http :// repairlt . fujifilm . co . jp / estimate / index.php 


彦理な)受付 I ま-’- &註巧は本ス中の「アフターヴービスについて J をご S くださし、また、友白かじめ r アフターウービスについて」の頂の[■但人なまの巧巧につし1て J をご度設ください， 


■修理のごホ目談受けを口 

富±フイルム修理サービスセンター 

■修理品ご送付夏巧窓口 


TEL 050 -3786-1040 
FAX 050 -3786-2040 


月曜曰〜金曜日（曰-?巧曰-年末年担を除く） 

午前9: 00~午を5 : 40±匯曰午前10: 00〜午を日：日0 

受付時間： 24時間椎信巧なは歸の受が時固と同一で。 


富±フイルム修理サービスセンター 〒日日日-55日1宮城県栗原市若柳字川化中で字日日- 1 /TEL : 0日日-378日-1日4日 

►お急ざの場合は、を国どこか5でも iFinePix クイック U ぺアサービス1お預かりからお届けをが最短3曰の宅配修理サービス 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / TEL: 050-3786-1 020 

►お近くにヴービスステーシヨンびあれば 【 FinePix 特急修理サービス】6□分を目をにその場で修理を巧う持込修理サービス 
※故障の内容によっては、巧なできない場合があ D ます。 


ヴービスステーシヨンにつをましては、巧社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / または上記の<修埋ご相談受付,客 □> にて 
ごお認-お問い合わはください。 


♦本製品 LU かの富±フイルム聲品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター（月曜日〜金曜日午前9:30〜午を5:日 D ) TEL 03-5786-1712 


Printed in China 






